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ПРЕДИСЛОВИЕ 


На современном этапе научно-технического прогресса 
в связи с ростом социальной активности во всех обла- 
стях человеческой деятельности происходит бурное уве- 
личение количества подвижных объектов. К числу таких 
объектов относятся корабли, самолеты, автомашины, 
железнодорожные составы и др. Единственным средст- 
вом обмена информацией с людьми, находящимися на 
подвижных объектах, является радиосвязь. Количество 
подвижных радиостанций во всех странах земного шара 
удваивается каждые 4—5 лет. 

Мобильная радиосвязь проникает во все новые и но- 
вые сферы деятельности человека. В настоящее время 
она обслуживает противопожарную службу, скорую 
медицинскую помощь, такси, прессу, автоинспекцию, 
геологов, работников государственного аппарата, рыба- 
ков и т. д. Еще более быстрому развитию этого вида 
радиосвязи препятствует сложная помеховая обста- 
новка на подвижных объектах. 

На незначительных площадях подвижных узлов 
связи расположено большое количество всевозмож- 
ных радиоэлектронных средств. В числе таких средств 
могут быть связные радиопередающие, радиоприемные 
и радиорелейные устройства, радиолокационные стан- 
ции, радионавигационная аппаратура, средства опозна- 
вания ит. д. 

На современном большом самолете устанавливается 
более 25 радиотехнических устройств различного назна- 
чения. Радиооборудование современных больших кораб- 
лей составляет 30—40 радиоэлектронных устройств. От- 
сюда становится ясно, насколько трудно обеспечить 
совместную работу такого большого количества радио- 
средств, размещенных на одном объекте. 

На радиосвязь с подвижных объектов оказывают 
влияние все традиционно известные виды помех, мно- 


гие из которых хорошо и подробно изучены. Однако по- 


меховая обстановка при ведении радиосвязи с подвиж- 
ных объектов характеризуется специфическими особен- 
ностями. Прежде всего это относительно близкое раз- 
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мещение потенциальных источников помех к радиопри- 
емным устройствам, из-за чего существует большое 
число возможных путей воздействия помех на радио- 
прием, и даже сравнительно слабые помехи могут ока- 
зывать мешающее влияние. Другая особенность состоит 
в возникновении контактных помех при ведении радио- 
связи во время движения подвижных объектов. _ 

Этот вид помех специалистам по радиотехнике и ра- 
диолюбителям известен давно. Во время прослушивания 
они проявляются в виде треска и шума за счет проте- 
кания высокочастотного тока через несовершенные пе- 
ременные контакты, неплотные или разъеденные ржав- 
чиной механические сочленения. 

Совершенно по-новому встал вопрос о поведении 
переменных контактов, образующихся из элементов 
конструкции транспортной базы и облучаемых мощными 
электромагнитными полями установленных радиопере- 
‘датчиков, при организации радиосвязи с подвижных 
объектов. Из-за своей широкополосности и достаточно 
высокого уровня контактные помехи на подвижных объ- 
ектах являются преобладающими по сравнению со всеми 
другими видами помех. Поэтому без детального изуче- 
ния контактных помех и разработки эффективных спо- 
собов борьбы с ними трудно обеспечить устойчивую 
радиосвязь с подвижных объектов. До сих пор этому 
вопросу уделялось недостаточно внимания. Многие ав- 
торы стремились подогнать контактные помехи под один 
из уже изученных видов помех и тем самым считать 
проблему решенной. Проблема борьбы с контактными 
помехами заслуживает самостоятельного рассмотрения. 

Специфический характер организации радиосвязи 
в условиях действия контактных помех изучен недоста- 
точно полно, что ‘является одной из основных причин, 
препятствующих более быстрому развитию железнодо- 
рожной, корабельной, автомобильной и самолетной ра- 
диосвязи. Данная работа в некоторой степени воспол- 
няет пробел в этой области. В ней делается попытка 
дать определение контактным помехам, вскрыть их исто- 
чники и физическую сущность, проанализировать спект- 
ральные и амплитудные характеристики, разработать 
предложения по методам борьбы с помехами этого 
вида и обеспечения условий электромагнитной совмести- 
мости радиоэлектронных средств, установленных на 
подвижных объектах. А 
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1.1. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 


До настоящего времени по контактным помехам нет 
фундаментальных изданий и даже не существует твердо 
установившихся понятий и определений. Напротив, 
очень часто приходится встречать разное, а иногда про- 
тиворечивое толкование одних и тех же вопросов в этой 
области. | 

Специалисты по измерениям температуры вращаю- 
щихся деталей машин под контактными помехами по- 
нимают помехи, обусловленные появлением термоэлект- 
родвижущих сил между контактирующими с трением 
скольжения элементами измерительных цепей. В ряде 
работ контактными помехами называются шумы, возни- 
кающие в результате дискретности изменения очагов 
контактной проводимости и дисперсной структуры ма- 
териалов проводников. В некоторых материалах кон- 
тактные помехи отождествляются с индустриальными 
помехами от коммутации токонесущих цепей различ- 
ного электрического и радиотехнического оборудования. 

Определение контактных помех дано авторами ра- 
бот [6, 12]. Из них первая статья посвящена исследова- 
нию контактных помех в антенно-мачтовых устройствах 
при воздействии на них ветровых нагрузок, а вторая 
при ведении дуплексной связи с автомашины. В книге [2] 
помехи от облучаемых переменных контактов на судах 
называются такелажными. 

Контактными помехами в дальнейшем будем назы- 
вать помехи радиоприему, возникающие в результате 
воздействия электромагнитного поля радиопередатчиков 
в ближней зоне на контакты с переменным сопротивле- 
нием при работе радиосредств в движении. 
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Из определения следует, что контактные помехи 
присущи всем подвижным узлам связи, работающим 
в движении по радио одновременно на прием и пере- 
дачу. Причиной возникновения контактных помех явля- 
ются контакты с переменным сопротивлением, находя- 
щиеся в электромагнитном поле радиопередатчиков. 


Контактами с переменным сопротивлением или пере- 
менными контактами в данном случае называются си- 
стемы из двух или более соприкасающихся металли- 
ческих элементов · конструкции подвижного объекта, 
сопротивление между которыми в движении изменяется 
по случайному закону в широких пределах. 


В любом подвижном объекте имеется большое коли- 
чество всевозможных контактов. На стоянке сопротив- 
ление этих контактов остается постоянным. Такие кон- 
такты с постоянным сопротивлением даже в мощном 
электромагнитном поле радиопередатчиков существен- 
ных помех радиоприему не создают. Совершенно другая 
картина наблюдается в движении, когда сопротивле- 
ние контактов в результате толчков, тряски, вибрации и 
качки начинает случайным образом изменяться. Тогда 
переменные контакты при наличии электромагнитного 
поля своих радиопередатчиков становятся источниками 
достаточно интенсивных и широкополосных помех ра- 
диоприему, названных контактными помехами. 


Отсюда также следует, что на подвижных объектах 
принципиально нельзя рассматривать помехи своих 
радиопередатчиков, работающих на разных радиона- 
правлениях, только как мешающее действие посторон- 
них радиостанций на основных рабочих частотах и их 
гармониках. На подвижных узлах связи при наличии 
контактов с переменным сопротивлением в электромаг- 
нитном поле своих радиопередатчиков возникает совер- 
шенно специфический вид помех с характерными, только 
им присущими параметрами. 


В правильности высказанных соображений можно 
убедиться путем измерения или даже прослушивания 
помех на подвижных объектах на стоянке и в движении 
при включенных и выключенных своих радиопередатчи- 
ках. Контактные помехи имеют жесткую корреляцион- 
ную связь с работой радиопередатчиков подвижных объ- 
ектов и зависят от мощности и частотного спектра, из- 
лучаемого ими электромагнитного поля. Они существуют 
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только при наличии работающих на излучение своих ра- 
диопередатчиков в движении, а их источниками явля- 
ются переменные контакты. 


1.2. ПОМЕХОВАЯ ОБСТАНОВКА НА ПОДВИЖНЫХ 
УЗЛАХ СВЯЗИ РАЗЛИЧНОГО НАЗНАЧЕНИЯ 


Помеховая обстановка на подвижных объектах, так 
же как и в любых радиоэлектронных комплексах, опре- 
деляется количеством потенциально-возможных источ- 
ников помех, уровнем и частотным распределением 
создаваемых ими помех на входе радиоприемных уст- 
ройств. | 

 Помехами вообще называются всякие посторонние 
по отношению к действующему каналу связи электро- 
магнитные и электрические колебания, приводящие 
к искажению основных полезных сигналов и ухудшению 
‘достоверности передаваемой информации. 

Изучение помеховой обстановки предполагает клас- 
сификацию помсх по тем или иным признакам. Но, к 
сожалению, до настоящего времени как в нашей стране, 
так и за рубежом нет общепринятой классификации по- 
мех радиоприему. Это положение объясняется тем, что 
в рамках одной классификации практически невозможно 
разделение помех го всей совокупности характеризую- 
щих их признаков. 

По происхождению помехи делят на искусственные 
и естественные. Возникновение искусственных помех свя- 
зано с деятельностью человека, естественных — с явле- 
ниями и процессами, происходящими в природе. 

По статистическим свойствам принято деление по- 
мех на синусоидальные, флуктуационные и импульсные. 
В последнее время согласно рекомендациям Междуна- 
родного консультативного комитета по радио (МККР) 
признано целесообразным выделить еще один вид по- 
мех — квазиимпульсные. Это промежуточный вид, соче- 
тающий свойства флуктуационных и импульсных помех. 
Экспериментальная статистика свидетельствует, что 
большая группа индустриальных помех может быть от- 
несена к этому ВИДУ. Типичным примером синусоидаль- 


ных помех являются сосредоточенные по спектру помехи 
от посторонних радиостанций. 

По характеру воздействия на радиоприем различают 
аддитивные и мультипликативные помехи. Аддитивные 
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помехи алгебраически суммируются в приемном устрой- 
стве с полезными сигналами. Большинство из известных 
видов помех, такие, как тепловые шумы, дробовой эф- 
фект, атмосферные, космические и индустриальные по- 
мехи, может быть причислено к этому классу. Действие 
мультипликативных помех состоит в модуляции по слу- 
чайному закону амплитуды и фазы полезного сигнала. 
Помехи этого вида связаны в основном с распростране- 
нием радиоволн. | | | 

Тогда общая формула сигнала $(Ё), принятого по 
радио с учетом воздействия на него помех различного 
вида, может быть представлена в виде 


$0 2 вв, (2) + аи 


п=1 


Первая часть формулы (1.1) отражает факт много- 
лучевого характера распространения радиоволн. Сигнал, 
переданный по радио, приходит к месту приема раз- 
ными путями, число которых равно М. На каждом из 
этих путей сигнал по-разному затухает, что учиты- 
вается множителем ри, и запаздывает на различное 
время тъ. Вторая часть формулы показывает, что на 
переданный сигнал накладывается М различных адди- 
тивных помех. 

Помеховая обстановка на подвижных узлах связи 
характеризуется многообразием видов помех и путей 
воздействия их на радиоприем. Общий уровень помех 
на входе радиоприемного устройства подвижного объекта 
образуется в результате наложения мешающих воздей- 
ствий от множествг источников, различающихся как по 
местонахождению, так и по виду создаваемых ими ра- 
диопомех. 

В интересах изучения помеховой обстановки на под: 
вижных объектах классификацию радиопомех целесо- 
образно начать с разделения на внешние и внутренние 
помехи. 

К внешним радиопомехам относятся помехи, источ- 
ники которых расположены за пределами подвижного 
объекта, а их воздействие на полезный сигнал осуществ- 
ляется через антенны приемных устройств. Для радио- 
приемных устройств подвижных узлов связи внешними 
помехами являются: 
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—- сосредоточенные помехи от посторонних радио- 
станций; 

— космические помехи; 

— атмосферные помехи; 

— индустриальные помехи. 

К внутренним помехам относятся радиопомехи, 
источники которых расположены внутри самого подвиж- 
ного объекта. Они могут проникать в приемный тракт 
как через антенно-фидерное устройство, так и по це- 
пям питания, заземления, коммутации и через несовер- 
шенные экраны приемников. Возникновение внутренних 
помех связано с функционированием установленного 
электро- и радиооборудования, а также с работой машин 
и агрегатов, обеспечивающих передвижение узла связи. 

Внутренние помехи по своему происхождению можно 
подразделить: 

— на помехи от электрооборудования подвижного 
объекта; | 

‚— на помехи от собственных радиопередатчиков; 

— на взаимные помехи между радиоприемниками; 

— на контактные помехи. 

Характеристики внешних помех достаточно хорошо 
изучены во многих работах и в данной работе не рас- 
сматриваются. 

Основными путями воздействия внутренних помех 
в условиях подвижных объектов являются: 

— непосредственное облучение приемных антенн 
электромагнитным полем помех (прямая связь); 

— гальваническая связь приемников с источниками 
помех; | 

— косвенная связь. 

Под косвенной связью понимается емкостная, индук- 
тивная или электромагнитная связь приемника с вто- 
ричным носителем помех. При этом под вторичными но- 
сителями подразумеваются переносчики помех, не имею- 
щие гальванической связи ни с источником помех, ни 
с приемником. В условиях подвижных объектов ими мо- 
гут быть проводящая масса корпусов, различного рода 
кабели, контактный провод на электрифицированных 
железных дорогах, электропроводка освещения и т. д. 

Внутренние помехи от электрооборудования подвиж- 
ных объектов по своему происхождению и характеру 
не отличаются от индустриальных помех. Они возни- 
кают в результате искрения или резкого изменения ра: 
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бочих токов в цепях различных электрических устройств. 
К числу таких устройств могут быть отнесены коллек- 
торные генераторы и моторы постоянного тока, комму- 
тационное оборудование, регуляторы, выключатели и 
переключатели, система зажигания двигателей внутрен- 
него сгорания и другое электрооборудование. Особенно 
большое число таких источников помех на судах и са- 
молетах. 

Из внутренних помех наибольшую величину состав- 
ляют помехи от систем зажигания двигателей внутрен- 
него сгорания, которые установлены на всех подвижных 
объектах, кроме электропоездов. 

Уровень радиопомех на автомобиле ЗИЛ-159 без 
оборудования помехоподавляющими устройствами мо- 
жет достигать 500 мкВ, что практически исключает воз- 
можность ведения устойчивой радиосвязи. 

Основными методами подавления внутренних помех 
индустриального характера являются полное и частич- 
ное экранирование системы зажигания и каждого в от- 
дельности электрооборудования, а также фильтрация 
цепей этого оборудования, которые могут создать по- 
мехи радиоприему. | 

Этим путем уровень поля помех на том же автомо- 
биле ЗИЛ-150 может быть снижен до 2 мкВ/м. При 
этом необходимо иметь в виду, что даже в пределах под- 
вижного объекта большое значение имеет удаление при- 
емных антенн и радиоприемных устройств от источни- 
ков помех. Напряженность поля помех с удалением от 
их источников быстро убывает. Поэтому радиоприемные 
устройства и их антенны должны быть, безусловно, уда- 
лены от источников помех на расстояние более А/21. 

При отсутствии гальванической связи источника по- 
мех с радиоприемным . устройством воздействие помех 
в диапазоне 0,15—3,0 МГц в радиусе до 10 м от прием- 
ной антенны происходит в основном за счет емкостных 
и индуктивных связей. 

С увеличением частоты радиус ближней зоны умень- 
шается и поэтому антенны радиосредств, работающих 
в диапазоне частот выше 100 МГц, можно располагать 
на более близком расстоянии от источников помех. 

На подвижных узлах связи имеются также специ- 
фические помехи, характерные только для конкретного 
того или иного вида транспорта. В качестве примеров 
таких помех можно привести радиопомехи, вызванные 
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электризацией самолетов, помехи от высоковольтных 
линий электропередачи и контактной сети электрифици- 
рованных железных дорог и др. 

Электризация самолетов может происходить в ре 
зультате трения корпуса самолета о воздух и взвешен- 
ные в нем частицы пыли, дыма, снежинок, льдинок ит. д. 
Корпус самолета может электризоваться также за счет 
соприкосновения его с уже заряженными частицами, 
находящимися в воздухе, или путем индукции при по- 
лете вблизи заряженных облаков. Плотность электри- 
ческих зарядов имеет наибольшее значение в местах 
корпуса самолета, где малый радиус изгиба или име- 
ются острые кромки. Так, например, у концов: крыльев, 
‘лопастей винтов она в 5—8 раз выше, чем плотность за- 
ряда на поверхности средней части фюзеляжа. Уровень 
электризации корпуса самолета (вертолета) бывает на- 
столько высок, что может привести к коронному разряду 
с широким спектром помех. 

Электростатические помехи зависят от скорости по- 
лета. Их уровень возрастает пропорционально кубу ско- 
рости. Вредность электризации не ограничивается только 
этим. Разность потенциалов в различных местах наэле- 
ктризованного корпуса самолета вызывает протекание 
уравнительных токов, которые, проходя через перемен- 
ные контакты в полете, создают дополнительные помехи. 

Явления электризации имеют место и в условиях на- 
земных подвижных объектов. Например, при ветреной 
погоде, движении по запыленным дорогам корпуса 
‘автомашин также приобретают значительный электро- 
статический заряд, который может привести к возник- 
новению помех радиоприему. 2 

На железнодорожном транспорте высоковольтные 
линии и контактная сеть являются источниками до- 
вольно интенсивных помех радиоприему. Помехи высоко- 
вольтных линий обусловлены наличием коронного раз- 
ряда высокого напряжения на неровностях и неоднород- 
ностях проводов этих линий. Контактная сеть создает 
импульсные помехи радиоприему при нарушении кон- 
такта между проводом контактной сети и пантографом 
электровоза. Воздействие этих помех на приемные ан- 
тенны подвижного объекта характеризуется возникно- 
вением во входных контурах радиоприемников затухаю- 
щих колебаний. Частота следования импульсных помех 
такова, что отдельные серии затухающих колебаний вза- 
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имно не перекрываются, из-за чего амплитуда помехи 
на выходе приемника изменяется в широких пределах. 

Однако и здесь нельзя ограничиваться только учетом 
помех индустриального характера. Контакты контактной 
сети и ее опор при прохождении железнодорожного со- 
става от колебаний и вибраций становятся переменными 
и под воздействием облучения электромагнитным полем 
передатчиков проходящих подвижных узлов связи излу- 
чают контактные помехи. Кроме того, контактная сеть 
снижает эффективность борьбы с контактными помехами 
на железнодорожном транспорте. 

При наличии контактной сети нельзя для борьбы 
с контактными помехами в полной мере использовать 
пространственный разнос между передатчиками и при- 
емниками. Это объясняется тем, что при любом про- 
странственном разносе между передатчиками и прием- 
никами приемная антенна всегда находится вблизи 
помехонесущей проводки, в данном случае — контакт- 
ной сети. 


} 


1.3. КОНТАКТНЫЕ ПОМЕХИ РАДИОПРИЕМУ 
И ИХ ИСТОЧНИКИ 


При эксплуатации радиосредств, установленных на 
подвижных объектах, было замечено, что уровень помех 
радиоприему при одновременной работе передающих 
и приемных средств во время движения резко возрастал 
по сравнению с уровнем помех на стоянке при всех про- 
чих равных условиях. Около основной рабочей частоты 
передатчика и ее гармонических составляющих появ- 
лялись широкие полосы частот с высоким уровнем по- 
мех и поэтому практически непригодных для использо- 
вания в качестве рабочих частот для приемников под- 
вижного объекта. 

Достаточно прекратить движение или выключить 
радиопередатчики, как уровни помех принимали обыч- 
ные значения. Описанные явления не могли быть объяс- 
нимы возрастанием уровней внутренних помех индуст- 
риального характера, а мешающее воздействие внешних 
помех (атмосферных, космических, промышленных и со- 
средоточенных) не зависит от состояния подвижного 
объекта и установленного на нем радиоэлектронного 
оборудования. Чі, 
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Также не подтвердилось предположение о расши- 
рении спектра излучений собственных радиопередатчи- 
ков во время движения объекта. При настройке прием- 
ника работа собственных передатчиков прослушивалась 
лишь в пределах узких полос частот, значительно мень- 
ших, чем полосы частот, поражаемых для приема. 

Эти соображения побудили разработчиков к тща- 
тельному анализу явлений, сопровождающих процесс 
ведения радиосвязи с подвижных объектов во время 
их движения. 

Было установлено, что причина появления повышен- 
ного уровня помех радиоприему при организации двух- 
сторонней радиосвязи с автомашин, самолетов, верто- 
летов, судов и железнодорожных поездов кроется во 
взаимодействии электромагнитного поля в ближней 
зоне своих передатчиков и несовершенных контактов 
конструкции транспортной базы подвижных объ- 
ектов. 

Работающие радиопередатчики как на стоянке, так 
и в движении на металлических корпусах, кузовах, 
верхнепалубных надстройках и других деталях кон- 
струкции подвижных объектов наводят значительный 
высокочастотный потенциал. Величина этой наведенной 
электродвижущей силы (ЭДС) зависит от многих факто- 
ров: мощностей, частоты и спектра излучений передат- 
чиков, геометрических размеров, материала, формы и 
состояния облучаемых конструкций подвижных объек- 
тов. Измеренные величины наведенных ЭДС в зависи- 
мости от мощности излучения передатчиков и мест 
проведения измерений составляют десятки и сотни 
ВОЛЬТ. 

_ Протекание тока, вызванного наведенной ЭДС, по 

элементам конструкции подвижных объектов приводит 
к возникновению вторичного электромагнитного поля, 
взаимодействующего. с облучающим полем передат- 
чика. 

На стоянке спектр электромагнитного поля вторич- 
ного излучения совпадает со спектром первичного 
электромагнитного поля. Вторичное электромагнитное 
поле в этом случае воспринимается так же, как и пер- 
вичное, и не создает помех радиоприему. 

Заряженная поверхность конструкции подвижного 
объекта становится излучателем вторичного электро- 
магнитного поля с широким спектром частот, - когда 
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под действием вибрации, тряски и качки электрические 
сопротивления между элементами конструкции начи- 
нают меняться в широких пределах. Токи проводимости 
наведенных ЭДС, протекая через такие переменные ` 
контакты, изменяют свой спектральный состав. Электро- 
магнитное поле вторичного излучения в этом случае бу- 
дет отличаться от облучающего поля. Теперь в составе 
спектра радиопомех кроме всех компонент первоначаль- 
ного электромагнитного поля передатчиков, как это было 
на стоянке, появляются дополнительные, расположен- 
ные как в пределах полосы частот облучающего излу- 
чения, так и за ее пределами. 

Полосы частот, пораженных контактными помехами, 
возникают не только около основных и гармонических 
излучений передатчиков подвижного объекта. В опреде- 
ленных условиях ими поражаются также частоты, об- 
разованные комбинациями частот одновременно рабо- 
тающих передатчиков. Экспериментально обнаружена 
зависимость уровня контактных помех и полосы зани- 
маемых ими частот от скорости движения подвижного 
объекта. Объяснение указанных явлений приводится 
в последующих главах книги. 

На самолетах, вертолетах, судах, автомашинах и 
поездах очень много различных механических соедине- 
ний, плотность соприкосновения деталей в которых 
в процессе движения подвижного объекта становится 
непостоянной. Переменные контактные сопротивления 
возникают между деталями конструкций подвижных 
объектов там, где отсутствует сплошная сварка или 
пайка. До настоящего времени на многих видах транс- 
порта еще в массовом масштабе применяется сварка 
прерывистым швом и даже клепка, которые не 
обеспечивают постоянного электрического сопротивле- 
ния между проводящими элементами конструкции. По- 
этому даже на корпусах судов, фюзеляжах самолетов, 
кузовах вагонов и автомашин образуются переменные 
контакты. | | 

Наибольшую опасность с точки зрения контактных 
помех имеют контакты, связанные с ходовой частью 
транспорта. Так, например, на железнодорожном транс- 
порте наибольший уровень контактных помех создают 
тележки, суфле и межвагонные соединения. Высокий 
уровень контактных помех возникает при контактиро-. 
вании элементов конструкции с большой поверхностью 
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или большими размерами (верхнепалубные мачты и 
леерные ограждения на судах, крыши вагонов и кузо- 
вов, оттяжки антенн). | 

Акустическое проявление контактных помех при 
прослушивании зависит от характера изменения кон- 
тактных сопротивлений в порождающих их переменных 
контактах. Контактные помехи за счет непостоянства 
переходного сопротивления между осью и лопастями 
вертолета прослушиваются в виде интенсивной шумовой 
помехи, помехи за счет резких изменений контактного 
сопротивления между колесами железнодорожного ва- 
гона и рельсами — в: виде характерного треска с часто- 
той прохождения рельсовых стыков колесами вагонов. 

Таким образом, условиями возникновения контакт- 
ных помех являются наличие облучающего электро- 
магнитного поля и контактирующихся элементов из про- 
водящего материала с переменными контактными соп- 
ротивлениями между ними. Условия эти выполняются 
всегда при ведении двухсторонней радиосвязи с под: 
вижных объектов во время движения. 


ааа Глава 2 


ФИЗИЧЕСКАЯ СУЩНОСТЬ ВОЗНИКНОВЕНИЯ 
КОНТАКТНЫХ ПОМЕХ 


2.1. ПРОВОДНИКИ В ЭЛЕКТРОМАГНИТНОМ ПОЛЕ 


Выяснение физики возникновения контактных помех, 
оценка влияния того или иного фактора на частотный 
спектр и распределение их уровня могут быть проведены 
путем теоретического анализа явлений при облучении 
переменных контактов высокочастотным электромагнит- · 
ным полем. Результаты такого анализа необходимы так- 
же для теоретического обоснования и целенаправленной 
разработки мер борьбы с контактными помехами. 

В условиях стоянки между элементами корпуса под- 
вижных объектов существует устойчивый во времени 
контакт, что позволяет при излучении радиопередающих 
устройств подвижного узла связи (ПУС) рассматривать 
корпус и отдельные элементы конструкций подвижного 
объекта как проводящие тела, помещенные в высокочас- 
тотное электромагнитное поле. | 

Взаимодействие поля и вещества определяется урав- 
пениями классической электродинамики, выведенными 
Максвеллом. Согласно теории электромагнитного поля 
на поверхности раздела двух сред должны выполняться 
следующие граничные условия [7]: 


Е. =Е; 
т! т,? 
В, 59: В, ; 
т Т9 
В. — 2, 0) 


где Е. — тангенциальная составляющая вектора элек- 


трической напряженности: 
В, — нормальная составляющая вектора магнитной 
индукции; 
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Н, — тангенциальная составляющая вектора маг- 
нитной напряженности; ! | 
ДР, — нормальная составляющая вектора электричё- 
ской индукции; 
с — поверхностная плотность заряда. 
При чисто металлической поверхности раздела 
б 
Ты ЕЛ Е == Б == 0, 


т2 


де / — плотность поверхностного тока проводимости; 

е — диэлектрическая постоянная среды. 

Из граничных условий следует, что под влиянием 
внешнего облучающего поля на поверхности проводника 
возникает электродвижущая сила (ЭДС) с фазой, про- 
тивоположной фазе облучающего поля. За счет этой 
ЭДС суммарная тангенциальная составляющая вектора 
электрической напряженности на границе раздела будет 
равняться нулю. 

Точный расчет величины ЭДС, наводимой облучающим 
электромагнитным полем на проводниках произвольной 
конфигурации, представляет сложную проблему. В на- 
стоящее время решение граничных задач электродина- 
мики получено лишь для ограниченного круга случаев. 

Элементы корпусов реальных подвижных объектов 
могут образовывать различные системы проводящих тел, 
которые можно разбить на две большие группы: разом- 
кнутого и замкнутого типов. 

Если протяженные элементы конструкций имеют по- 
перечные размеры много меньше длины волны облучаю- 
щего электромагнитного поля, то их можно рассматри- 
вать как облучаемые цилиндры. 

Пусть длина облучаемого протяженного металличе- 
ского цилиндра, необязательно прямолинейного, равна / 
(рис. 2.1). | 

Величина ЭДС ае, наведенной облучающим полем 
на единице длины 9/ проводника, определится по фор- 
муле 


9 


ЧЕ 9, ехр [/к/соѕ 04, 


ас оьсе ЫА КӘ РО ъа села В 


И ай У те © то 


4 > ТЕ Є 
2 МУ Се Ч ые 2 САД ОС 


где 0; — угол между направлением распространения элек- 


тромагнитной волны и участком 47. поверхност 

р О и участком 4 поверхности 
цилиндра; пете ита 

к — коэффициент фазы, ‚АНИЧЕСКАЯ 


2 | 
2 28 


м 
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Амплитуда и фаза элементарных ЭДС по участкам 
проводника определяются положением элементарных 


участков по отношению к вектору Е облучающего поля. 


Рис. 2.1. Проводник, облучаемый электромагнитным 
полем 


ЭДС, наводимая по всей длине: цилиндра, представится 
суммой элемедтарнық ЭДС 


Е= | ае (Ета 
0 0 


где [(1) — функция распределения плотности тока по 
длине цилиндра. 

Функция /(/) определяется конфигурацией и распо- 
ложением проводящего тела в электромагнитном поле. 
В частности, для прямолинейного цилиндра в дальней 
(волновой) зоне электромагнитного поля излучателя 
(Г) имеет вид 


70 = їп [к (1 — х)] 


ѕіп (к/) ? 


где к = — т (А — длина волны облучающего поля); 


о от края проводника, 0% х$9/. 

В случае когда облучаемая часть конструкции пред- 
ставляет замкнутый элемент типа рамки (рис. 2.2), то 
наводимая в ней суммарная ЭДС определяется нормаль- 
ной составляющей магнитной напряженности облучаю- 
щего поля. Под влиянием изменения во времени магнит- 


18 


пт. _ 


ного потока Ф возбуждается ЭДС, вычисляемая по 
формуле 


Ф А 
Е= —п о = — оН ехр (/о, #) п ѕіп 6, 


Рис. 2.2. Облучаемый 


эа элемент тнпа рамки 


где м — число витков рамки 

Н — напряженность магнитного поля; 

© — площадь, образованная рамкой; 

6 — угол между вектором магнитной напряженности 

поля и плоскостью рамки. 
Вычислив наведенную разность потенциалов, можно 

определить ток проводимости в облучаемых проводниках 
по формуле | 


=. 


где С — напряжение, наведенное облучающим электро- 
магнитным полем; 

2 — сопротивление проводника. 

Протекание тока в облучаемых проводниках сопро- 
вождается возникновением вторичного электромагнит- 
ного поля, имеющего ту же спектральную структуру, что 
и облучающее электромагнитное поле, но отличаю- 
щегося от него амплитудой и фазой. Взаимодействие 
облучающего и вторичного электромагнитных полей при- 
водит к искажению структуры суммарного электромаг- 
нитного поля вблизи металлических поверхностей под- 
вижных объектов во время стоянки, но никакие допол- 
нительные спектральные составляющие при этом не 
возникают. = 


19 


2.2. ОДИНОЧНЫЙ ПЕРЕМЕННЫЙ КОНТАКТ 
В ЭЛЕКТРОМАГНИТНОМ ПОЛЕ 


Практический интерес представляет анализ структуры 
электромагнитного поля. вторичного излучения, когда 
сопротивление облучаемого проводящего тела изменяет- 
ся по какому-то закону, описываемому функцией 2(1). 
Реально изменение сопротивления может происходить 
при контактировании различных частей и элементов 
корпуса подвижных объектов во время движения. В этом 
случае могут образовываться системы проводящих тел 
из двух и более элементов, между которыми будет суще- 
ствовать переменное во времени контактное сопротивле- 
ние. Причем изменение сопротивления облучаемых кон- 
тактирующих систем может происходить как за счет 
переменного во времени контактного сопротивления 
между соприкасающимися элементами корпуса, так и 
за счет изменения числа элементов, составляющих облу- 
чаемую контактирующую систему. Пусть в электромаг- 
нитном поле какого-то-излучателя находится контактная 
пара, образованная из двух проводников произвольной 
конфигурации (рис. 2.3). 


Рис. 2.3. Контактирующая система из двух эле- 
ментов, облучаемая электромагнитным полем 


Внутренние сопротивления элементов контактной па- 
ры обозначим соответственно через 2,, и 2,,, а изме- 
нение контактного сопротивления в процессе контакти- 
рования элементов — через гк (1). | 

Заменим данную контактную пару эквивалентным 
проводником с внутренним сопротивлением 


2 = а. +2, (). 
20. 


Под действием внешнего облучающего электромаг- 
нитного поля на эквивалентном проводнике наведется 
ЭДС со спектральной структурой облучающего поля. 

Предположим, что излучатель излучает узкополосный 
сигнал, образованный путем модуляции гармонического 
сигнала по амплитуде и по фазе. Тогда напряжение, на- 
водимое на эквивалентном проводнике, можно записать 
в виде 


и (Е) = 0 (2) соѕ [0 + ФО - Ф], 


где О (1) — амплитуда напряжения, определяемая зако- 
ном амллитудной модуляции облучающего 
электромагнитного поля; 
«о — круговая частота облучающего электромаг- 
_нитного ПОЛЯ; 
Ф(Г) —закон фазовой модуляции; 
Фо — начальная фаза. 
Величину тока проводимости в эквивалентном про: 
` воднике можно вычислить по формуле 


А 
1 (9 = = У) (2.1) 
где и(2) =1/2(#) — проводимость эквивалентного провод- 
ника. 


Запишем (1) иу(й) в комплексной форме 
п (#) = Ре [0 (0) еі (® + 5) 
у (6) = Ке {У (е), 


где (7 (0) == 07 (е (0 комплексная огибающая напря- 
жения, в которой заключена ин- 
формация о модулированном сиг- 
нале, передаваемом облучающим 
электромагнитным полем [8]. 
Тогда ток проводимости в эквивалентном проводнике 
можнс записать в виде 


і, (#) = Ре ГС (2) У (0) е! їе (0 оі (вой + 00) = 
= 0 (0 У (2) соѕ [0 + Ф (2) + Ф + Ф (0). (2.2) 
Из выражения (2.2) следует, что спектр тока отличен 
от спектра облучающего электромагнитного поля. Он со- 


держит дополнительные спектральные составляющие, 
обусловленные изменением контактного сопротивления. 
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ЫЗ 


Произошли амплитудные и фазовые искажения, и, сле- 
довательно, электромагнитное поле вторичного излуче- 
ния переменного контакта будет существенно отличаться 
по спектральной структуре от первоначального облучаю- 
щего поля. 


29л, 


Рис. 2.4. Эквивалентная схема облучаемого пере- 
менного контакта’ 


Представим ток &: (Г) в виде 
паи у (©) 


где /,(0) = О (2) У (0) е! *  — комплексная огибающая 


тока в облучаемой кон- 
тактной паре. 

Из сравнения выражений (2.2) и (2.3) следует, что 
паразитная амплитудно-фазовая модуляция, происходя- 
щая при облучении переменного контакта электромагнит- 
ным полем, определяется функцией 


(= У()е/* 9. 


Эта функция полностью характеризуется изменением 
комплексной проводимости переменного контакта, а до- 
полнительные спектральные составляющие, возникающие 
в электромагнитном поле вторичного излучения, обра- 
зуют контактные помехи. 

Переменный контакт в электромагнитном поле можно 
рассматривать как высокочастотный генератор ЭДС с 
внутренним сопротивлением 22, = 2,, + 2,,, работающий 
на переменную нагрузку 2к(/) (рис. 2.4). 
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Обозначим через Ё напряженность электромагнит- 
ного поля вторичного излучения, вызванного протеканием 
высокочастотного тока через переменное контактное со- 
противление. Для любого типа излучателя справедлива 
формула [7] 


БВ Е(А $), (2.4) 


ЕАТЕ 


Ї(Р) — функция расстояния; 

Е(Л,ф) — функция диаграммы направленности облу* 
чаемого переменного контакта по азимуталь- 
ному и зенитному углам, зависящая от раз- 
меров и конфигурации элементов, составляю- 

| щих контактирующую систему. 
Выражение (2.4) можно записать в виде 


Е, = В, (Ю, А, Ф, 9) (8. КРЫ) 


Аналогично можно записать связь между напряжен- 
ностью облучающего электромагнитного поля Ё! и напря- 
жением, наводимым на переменном контакте: 


И = Е, (А, Д Ф ©) Е. (2.6) 


В соотношениях (2.5) и (2.6) функции Ё, (А,Д,Ф,ш) и 
Е. (Ю, А, ©, о) не зависят от параметров облучающего 
электромагнитного поля. 

С учетом (2.1) связь между напряженностями Ё» и 
Е; выразится в виде 


ЕР, (КА, ФФ КА, © В 220) 


Из независимости функций Ё. (РА, А, $, о), Е (К, А, Ф, о) 
от напряженности следует, что линейность преобразова- 
ния (т. е. возможность описания процессов в установив- 
шемся режиме с помощью линейных дифференциаль- 
ных уравнений) целиком определяется характером зави- 
симости у(Р) от напряжения, наводимого на облучаемом 
переменном контакте. 
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2.3. ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
ПЕРЕМЕННОГО КОНТАКТНОГО СОПРОТИВЛЕНИЯ 


Контактное сопротивление 2, обусловливающее па- 
дение напряжения на стыке двух соприкасающихся про- 
водников, состоит в общем случае из двух составных 
частей [13, 18]: | 


2к = 2. + пер == Д, аА (2.8) 


Где 2п — сопротивление поверхностной пленки: 

2пер — переходное сопротивление. 

Первая составляющая гр определяется сопротивле- 
нием поверхностных пленок окислов, покрывающих кон- 
тактирующие проводники и препятствующих протеканию 
тока через контактный промежуток. | 

Относительно природы второй составляющей 2пер ДО 
настоящего времени нет единого мнения. Согласно тео- 
рии контактного сопротивления Хольма Р. [18], получив- 
шей наибольшее распространение, 2пер Образуется за 
счет стягивания линий тока к отдельным точкам (а-пят: 
нам) соприкасания двух контактирующихся поверхнос- 
тей. Известно также объяснение возникновения пер С0- 
противлением микровыступов, проводящих электриче- 
ский ток [9]. 

Активная составляющая контактного сопротивления 
Кк определяет количество тепла, выделяемого на кон. 
тактном переходе при прохождении тока. Реактивная со- 
ставляющая обусловлена индуктивностью и емкостью 
переходной зоны переменного контакта. 

Индуктивное сопротивление вызывается разностью 
энергий магнитного поля (И, —№.) на краях контакти- 
рующихся элементов и на контактной перемычке за счет 
стягивания линий тока к а-пятнам проводимости. Вели: 
чина Гк может быть подсчитана по формуле [18] 


у 2 (17; —Т.) 
к Е: т 
К 
где ік — ток через контактную перемычку. 

Вследствие шероховатости поверхностей контактиру- 
ЮШИХСЯ проводников соприкасание их происходит не по 
всей площади, а только по отдельным участкам с чисто 
металлической или квазиметаллической проводимостью. 
Таким образом, рядом с проводящими участками обра- 
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зуются области с повышенной емкостью. Емкость пере- 
ходной зоны определяется также конфигурацией кон- 
тактных поверхностей, чистотой их обработки и степенью 
прижимного усилия. В общем случае емкость переход- 
ной зоны можно найти по формуле 
Ск = гы 
5 


где во — диэлектрическая постоянная среды; 

а — расстояние между контактными поверхностями; 

$ — площадь контактирующихся поверхностей. 

Полная картина явлений при контактировании го- 
раздо сложнее. По результатам последних исследований, 
контактная проводимость объясняется наличием допол- 
нительных явлений холодной эмиссии, термоэмиссии, га- 
зового разряда, электрохимической и термоэдс [9]. 

В процессе контактирования величина 2к меняется в 
широких пределах в зависимости от многих факторов: 
температуры окружающей среды, давления, с которым 
прижимаются друг к другу соприкасающиеся элементы, 
толщины поверхностной пленки окисла и ее электриче- 
ских характеристик и т. д. Поэтому точный расчет зако- 
номерностей и пределов изменения значений Ақ, Ги, Ск 
‘при контактировании элементов конструкции подвижных 
объектов представляет крайне сложную задачу, не под- 
дающуюся точному математическому определению. 
Имеющиеся в настоящее время аналитические формулы 
для определения значений К», Г.к, Ск получены для идеа- 
лизированных условий переключения контактов с за- 
данными геометрическими формами при ряде ограниче- 
ний по состоянию поверхности, контактному давлению 
соприкасающихся элементов, температуре и составу 
среды. Интересующемуся читателю можно рекомендо- 
вать работу [9]. Значения составляющих контактного со- 
противления реальных переменных контактов подвиж- 
ного объекта могут принимать любые значения от крайне 
малых до бесконечно больших. 


Полная эквивалентная схема контактного сопротивле- 


ния представлена на рис. 2.5. На низких частотах, в диа- 
пазоне работы электрических устройств, низкочастотной 
аппаратуры автоматики и телемеханики, модуль контакт- 
ного сопротивления определяется в основном величиной 


своей активной составляющей, особенно в случае раз- 
29 


рывных контактов. В этом случае контактное сопротив- 
ление можно считать чисто активным сопротивлением. 
На очень высоких частотах (порядка сотен МГц) емкость 
переходной зоны шунтирует активное и индуктивное со- 


Рис. 2.5. Полная эквивалентная 
схема контактного сопротивления 


противления. Эквивалентная схема контактного сопро- 
тивления при переключениях элементов с достаточно 
большими поверхностями контактирования в этом случае 
может быть представлена в виде переменной емкости. В 
диапазонах от ОНЧ до `ОВЧ необходимо учитывать все 
составляющие контактного сопротивления. — 

Полное сопротивление контактного перехода вычис- 
ляется по формуле 


ле Ак Е 
(оС) + ВС 
о, (1 — ЗОГ) — оВС, 


КИ ои 25 

С точки зрения оценки линейности преобразования 
напряженности электромагнитного поля важно оценить 
зависимость гк от напряжения, приложенного к сопри- 
касающимся проводникам, которое, в свою очередь, свя- 
зано с величиной электрической напряженности облуча- 
ющего электромагнитного поля линейной зависимостью 
по формуле (2.6). 

Анализ зависимости 2к=/(0) проведем отдельно для 
каждой из составляющих комплексного сопротивле- 
НИЯ 2к. | 

Зависимость активной составляющей контактного со- 
противления Ак от напряжения для идеального контакта 
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(т. е. без поверхностной окисной пленки) приведена на 
рис. 2.6 (кривая а) [18]. 

С повышением напряжения возрастает температура 
на контактном стыке, а вместе с ней сопротивление Ак. 
Температурный режим локального перегрева в электри- 


Рис. 2.6. Зависимость активной составляющей контакт- 
ного сопротивления от напряжения, прикладываемого 
к контактному стыку 


ческих контактах устанавливается почти мгновенно (че- 
рез 1.10-—5.10-3 с после включения напряжения). 
Величина Ақ с увеличением напряжения растет по почти 
линейному закону до значения С = (у, соответствую- 
щего началу процесса рекристаллизации металла кон- 
тактирующихся элементов. При этом сопротивление Ак 
несколько уменьшается за счет увеличения эффективной 
площади соприкосновения из-за уменьшения прочности 
металла. 

Дальнейший подъем сопротивления происходит по 
несколько более пологой зависимости, так как при (>> О; 
наблюдается явление текучести металла и, как следст- 
вие этого, некоторое увеличение контактной поверхности. 
Начиная с С = 17, металл плавится и наблюдается рез- 
кое уменьшение контактного сопротивления. 

Характер кривой сохраняет свою форму и в случае, 
когда контактирующие поверхности содержат участки с 
плохо проводящей поверхностной пленкой (рис. 2.6, 
кривая в). 

Начальное значение А, сдвинуто выше, но до напря- 
жения ЦИ: кривая более плавная, так как поверхностная 
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пленка характеризуется отрицательным температурным 
‘коэффициентом. В области напряжений (/> И! даже при 
температуре рекристаллизации материала контактирую- 
щихся элементов площадь соприкосновения почти не 
увеличивается, так как температура рекристаллизации 
окислов выше, чем для чистых металлов. Поэтому изгиб 
кривой на этом участке почти сохраняет свою монотон- 
НОСТЬ. 

При дальнейшем повышении напряжения до (= 
== (/в.ф < Сг происходит резкое уменьшение контактного 


сопротивления. Это явление, получившее название 
В-фриттинга, характеризуется пробоем диэлектрического 
слоя поверхностной пленки при напряженностях поля в 
контактном промежутке порядка 108—107 В/см [18]. 

После разрушения пленки контактное сопротивле- 
ние уменьшается до величины сопротивления идеального 
контакта и при дальнейшем повышении напряжения сов- 
падает с его графиком. 

Если толщина окисной пленки составляет несколько 
сот ангстрем, напряжение фриттинга может превысить 
напряжение плавления металла — (5. В этом случае го- 
ворят об А-фриттинге. 

Из графика следует, что в широком диапазоне напря- 
жений от 0 до Оз. активная составляющая контакт- 


ного сопротивления растет почти линейно в зависимости 
от разности приложенных потенциалов ‘и с допустимой 
погрешностью его на этом уе можно считать линей- 
НЫМ. 

Очевидно, линейным можно считать на этом интер- 
вале изменение емкости и индуктивности ао 
контакта. 

Индуктивность определяется стягиванием линий тока 
К а-пятнам, т. е. в конечном счете зависит от эффектив- 
ной площади контактирования. Из проведенного анализа 
следует, что существенного изменения эффективной пло- · 
щади контактирования до В-фриттинга окисной пленки 
не наблюдается. — 

Емкость переходной . зоны определяется конфигура- 
цией поверхностей контактирующихся элементов. Изме- 
нение состояния микровыступов начинается лишь при 
напряжениях выше И\, однако существенное изменение 
емкости происходит лишь при напряжениях, превышаю- 
щих напряжение В-фриттинга. Из-за пробоя поверхност- 
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ной пленки окислов происходит резкое изменение диэлек- 
трической постоянной, а при дальнейшем повышении на- 
пряжения возможно возникновение электрической дуги, 
сопровождающейся изменением конфигурации поверхно- 
стей и диэлектрических характеристик среды в переход- 
ной зоне. | 

Эквивалентная схема внутреннего сопротивления эле- 
ментов контактной пары может быть представлена в 
виде последовательного соединения линейных активного 
и индуктивного сопротивлений 
== т Е У (2.10) 
Таким образом, если в процессе контактирования про- 
` водников в электромагнитном поле наводимое напряже- 
ние, приложенное к контактному промежутку, не пре- 
вышает О.» процесс преобразования электромагнит- 
ного поля можно считать с допустимой погрешностью 
линейным. Линейная интерпретация явлений, сопровож- 
дающих процессы, происходящие при облучении пере- 
менных контактов электромагнитным полем, позволяет 
использовать для спектрального анализа контактных по- 
мех хорошо разработанный математический аппарат те-. 
ории преобразования сигналов линейными инерционными 
параметрическими системами. 


2.4. ДУГОВЫЕ ПРОЦЕССЫ В ОБЛУЧАЕМЫХ 
ПЕРЕМЕННЫХ КОНТАКТАХ 


Как было показано выше, зависимость контактного со- 
противления от напряженности облучающего электромаг- 
нитного поля можно аппроксимировать линейной функ- 
цией лишь в определенных пределах. В облучающих элек- 
тромагнитных полях, обеспечивающих падение напря- 
жения на контактном стыке выше О в.ър переменный 


контакт проявляет себя существенно нелинейным эле- 
ментом. 

Нарушение связей решетки окисной пленки, которым 
начинается Фриттинг, соответствует начальной стадии 
пробоя диэлектрического слоя между контактирующими 
элементами, т. е. стадии дугообразования [18]. 

Для развития дуги между контактами необходимо од- 
новременное выполнение двух условий: 


4411г = А2 АА А А 


О > о 
ТАА (2.11) 
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Эл 


где От [т — соответственно амплитуда наводимого на- 
пряжения и тока; | 
Ола, [аш — соответственно минимальные значения на- 
пряжения и тока, необходимые для воз- 
никновения дуги. 
Минимальное напряжение дуги Ошш определяется по 
формуле [18] | 
О за = и, - И, (22107 


где У; — энергия ионизации металла контактиру:ощихея 
элементов; 
И; — работа выхода электронов. 
Для всех металлов и сплавов справедливо соотноше- 
ние 


ра? у 
(ера => О не С в-фр" (2.13) 
В случае контактирования элементов из различных 
металлов ОИюш, Лаш полагаются равными меньшим зна- 


чениям из двух металлов (см. табл.). 


Значения Ти И Ли для некоторых металлов и сплавов [18] 


Материал 
Параметры 
железо медь ЦИНК серебро платина | сталь 
| 
От, В 13—15 13 10,5 12 | 17,5 15 
Ти’ А 0,35—0,55 | 0,43 0,1 | 0,4 0,9 | 0,5 


Вопросы взаимосвязи между дугой, возникающей при 
облучении переменных контактов высокочастотным элек- 
тромагнитным полем, и спектром вторичного излуче- 
ния от нее являются неизученными до настоящего вре- 
мени. Электрическая дуга представляет чрезвычайно 
сложный физический процесс, отличающийся быстротеч- 
ностью и многообразием происходящих явлений. Наи- 
более полно в настоящее время изучены дуговые процес- 
сы в электрических цепях постоянного тока и в низкочас- 
тотных электрических цепях переменного тока. Изуче- 
ние дуговых процессов в переменных контактах, облуча- 
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емых высокочастотным электромагнитным полем, не 
вышло за рамки экспериментальных исследований. 

С точки зрения возможности возникновения электри- 
ческой дуги наиболее опасным является размыкание пе- 
ременных контактов. На высоких частотах облучающего 
электромагнитного поля индуктивная составляющая 
внутреннего сопротивления элементов переменного кон- 
такта имеет достаточно большое значение и в начальный 
период размыкания к контактному промежутку прикла- 
дывается напряжение 


ОЕ АЕ 


где Ин— напряжение за счет ЭДС, наводимой на пере- 
менном контакте, полуна мам электромагнит- 
ным полем; 

Еси — ЭДС самоиндукции. 

а; 
Бон = Ре”, 
где [эл — индуктивность элементов контактной пары. 

При размыкании вначале уменьшается площадь со- 
прикосновения контактных поверхностей, вследствие 
чего возрастает контактное сопротивление. Ток разогре- 
вает малый участок контактной поверхности до темпера- · 
туры испарения металла. В микропромежутке создается 
электрическое поле с напряженностью порядка 108— 
107 В/см [18], и в момент разрушения жидкого мостика 
металла между расходящимися поверхностями возникает 
электрическая дуга. 

Начальный период развития электрической дуги со- 
провождается резким нарастанием тока через контакт- 
ный промежуток. Скорость изменения тока достигает 
10'0 А/с [13], далее возникает колебательный процесс 
сложной формы. 

Если справедливо на высоких частотах излучения ра- 
диопередающих средств подвижных узлов связи основ- 
ное свойство электрической дуги переменного тока, то 
дуга должна гаснуть при каждом прохождении сину- 
соиды питающего тока через нулевой уровень. Когда рас- 
хождение контактирующихся элементов происходит с ма- 
лой скоростью, возможны повторные зажигания дуги и 
на следующих полупериодах синусоиды питающего тока. 
Экспериментальные исследования авторов и данные за- 
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рубежных источников [19] подтверждают правильность 
этой гипотезы: спектр электрической дуги на переменном 
контакте, облучаемом высокочастотным электромагнит- 
ным полем, представляет гауссовскую кривую, центри- 
рованную относительно частоты излучения облучающего 
передатчика. 

Длительность горения дуги определяется силой проте- 
кающего тока, формой контактирующих элементов, их 
материалом, скоростью размыкания. Дуга гаснет при рас- 
хождении контактирующихся поверхностей на расстоя- 
ние более 10— см. _ | 

Таким образом, протекание процессов в электричес- 
кой дуге определяется множеством факторов, что делает 
‘теоретический анализ ее спектра практически невозмож- 
ным. Экспериментальные исследования свидетельствуют 
о том, что на некоторых частотах спектр помехи от дуги 
может иметь максимумы. Наличие их объясняется резо- 
нансными свойствами как внутреннего сопротивления 
элементов контактной пары, так и контактного сопро- 
тивления, 


г О“ 


ЕЙ Глава 3 . 


СПЕКТРАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ КОНТАКТНЫХ ПОМЕХ 


3.1. ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ОБЛУЧАЕМОГО 
ПЕРЕМЕННОГО КОНТАКТА В ВИДЕ 
ПАРАМЕТРИЧЕСКОГО ИНЕРЦИОННОГО 
ЧЕТЫРЕХПОЛЮСНИКА 


Қак было показано выше, при определенных условиях 


облучаемый переменный контакт можно рассматривать 


как линейное инерционное устройство с параметрами, 


“37, 


Рис. 3.1. Полная эквивалентная схема облучаемого 
линейного переменного контакта как источника кон- 
тактных помех 


управляемыми некоторым случайным модулирующим о 


процессом (переключениями, вибрацией, тряской и т. д.) 
изменяющим амплитуду и частотно-фазовые соотноше: 


ния высокочастотного тока проводимости, наведенного 
внешним электромагнитным полем. р 


АЛЬ АДЛ ТА М7 УА мъ 7 54 ТА УА Д ААЉА А АА АРА АА МР УА АТА 


Полная эквивалентная схема облучаемого перемен 
ного контакта как источника контактных помех может 
быть представлена в виде, изображенном на рис. 3.1. 
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Анализ преобразования спектра электромагнитного 
поля, происходящего при облучении линейного перемен- 
ного контакта, можно провести решением линейного 
стохастического дифференциального уравнения при оп- 
ределенных начальных и граничных условиях. 

Зависимость между напряженностями облучающего 
электромагнитного поля е!(Т) и поля вторичного излу- 
чения е›(?) может быть записана через линейные диффе- 
ренциальные операторы Д; и В, [10]: 


Ае; (2) = В,е, (2), 


| З. ае 
К = () 
в, №15, —, ТП. 
т 
К = 0 


При этом всегда предполагается, что случайный про- 
цесс, описывающий изменение сопротивления облучае- 
мого переменного контакта во времени, дифференци- 
руем в среднеквадратическом. Однако определение в яв- 
ном виде импульсной переходной функции линейного 
параметрического инерционного устройства (2, т) (т. е. 
функции Грина линейного стохастического дифференци- 
ального уравнения) в нашем случае является весьма 
трудной задачей. 

Возникновение контактных помех может быть прибли- 
женно представлено в виде преобразования напряжен- 
ности электромагнитного поля некоторым гипотетическим 
четырехполюсником с комплексной передаточной функ- 


цией Н (јо, #) (рис. 3.2). Передаточная функция Н (јо, 6) 
связана с импульсной переходной функцией выраже- 
нием [4] 


ео 


Н (Јо, 0) = | 80 х) е1" д. 


— об) 
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Напряженность электромагнитного ‘поля. вторичного 
излучения переменного контакта может быть определена 
по формуле [19] 

ео 
1 и И о, | 
е (= -- | 5» (@)Н (№, де 4 (3.1) 
где 5, (©) — энергетический спектр облучающего элек- 
тромагнитного поля. 


Рис. 3.2, Представление облучаемого пере- 

менного контакта в виде линейного пара- 

метрического инерционного четырехполюс- 
ника 


В дальнейшем при анализе спектральных характери- 
стик преобразованного переменным контактом электро- 
магнитного поля будем использовать в качестве характе- 
ристики параметрического -четырехполюсника только его 
комплексную передаточную функцию 


Н (јо, д = Н (о, Ве ©» 5, (3.2) 


где Н (о, Ё) — модуль передаточной функции; 
Ф(о, Ё) — аргумент передаточной функции. 

Рассмотрим предельный случай: в моногармоничес- 
ком электромагнитном поле излучателя с частотой оо 
находится периодически переключающийся переменный 
контакт. Задача в подобной постановке впервые рассмат- 
ривалась Федяевым Н. С. 

Задача эта представляет не только теоретический ин- 
терес. Периодическое изменение контактного сопротив- 
ления наблюдается и на практике. Типичным примером 
является переменный контакт между колесами вагонов 
и стыками рельсов при установившейся скорости дви- 
жения железнодорожного состава. С периодическим из- 
менением контактного сопротивления с частотой, близ- 
кой к собственной частоте механических конструкций, 
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происходят колебания также корпусов подвижных объ- 
ектов вокруг осей симметрии. 

Очевидно, что изменение контактного сопротивления 
по периодическому закону приводит также к периодиче- 
скому закону изменения во времени передаточной функ- 
ции Н (јо, 2). | 

Пусть основная частота изменения передаточной фун- 
кции Н (/%, #) равна © =1/Т, где Т — период изменения 
контактного сопротивления. Разложим функцию Н (/%, #)' 
в ряд Фурье, при этом, естественно, полагается, что функ- 
ция Н (јо, {) удовлетворяет условиям Дирихле. 


Н (ль, 9 = Н, (јо) + > Н, (Јо) соз (09 $,). (3.3) 


Напряженность облучающего электромагнитного ПОЛЯ 
зададим в виде 


е, (2) = Е „сз = Е „Ке [=], 


Раскроем комплексные выражения: 
Но (јо) = Во (в) е/®%, Н, (Јо) = Н, (в) ет, 


Напряженность электромагнитного поля вторичного 
излучения будет определяться формулой | 


е, (#) =Д.„Ве |Н (Јо, # =Еш (Н, (о) соз (9 Е Фо) + 
1 2 Н, (о) [соз < (0 + 09) # „+. > + 


п >> 1 
1 соз < (в — п9)# 4 ф, — Ф, >|}. (3.4) 


Анализ формулы (3.4) показывает, что напряжен- 
ность поля вторичного излучения облучаемого перемен- 
ного контакта можно записать в виде суммы двух со- 
ставляющих | 


е0) =) +60). (3.5) 


Составляющая | \ 
е, (2) = Е,„Н, (о) соѕ (0 ©) 
представляет напряженность облучающего электромаг- 


нитного поля с уменьшенной в Но(о) раз амплитудой и 
претерпевшей сдвиг на величину $. = ет 


96 


Вторая составляющая 


е, (0) =Е „(> Н, (©) [с0$ < (0, фла 9, > 4 


| 


+ сов < (0 — 9) + Ф, —– ф, > ]) 


представляет искажение напряженности электромагнит- 
ного поля при облучении периодически изменяющегося 
контакта и характеризует возникающие при этом кон- 
тактные помехи. 


э 


ФУ "АТХТТТ /^ м ТГТТ Үг тт 


тт Ра Га а 7^ ТТ т 
энерг 0 0496219394541 че оричпаә 14%) 
[12 


5, (ә) можно представить в виде суммы 8- функций: 


5, (о) = т их 2. о (@)|? [ё С = о) + 0 (о + о) -- 


+= > (Е, (в) (8 (о во + 29) + 
уе Иан Т. Я 
-- 0 (о —– о, + л9)). (3.6) 


Из полученного выражения следует, что спектр элек- 

тромагнитного поля вторичного излучения переменного 
контакта, переключающегося по периодическому закону, 
содержит в своем составе составляющую на частоте об- 
лучающего поля и дополнительные составляющие на час- 
тотах оой. 
_ Спектр контактных помех всегда шире спектра облу- 
чающего электромагнитного поля, причем полоса частот, 
занятых контактными помехами, расширяется при увели- 
чении частоты переключения переменного контакта. 


3.2. СПЕКТРАЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
КОНТАКТНЫХ ПОМЕХ В СЛУЧАЕ ЛИНЕЙНОЙ . 
МОДЕЛИ ОБЛУЧАЕМОГО ПЕРЕМЕННОГО` 

КОНТАКТА 


Все переменные контактные пары, образующиеся при 
движении подвижных объектов, по характеру изменения. 
во времени контактного сопротивления можно разделить 
на две большие группы: 

— контакты с трением качения и скольжения; 

— случайно-переключающиеся разрывные контакты. 

К первой группе переменных контактов относятся кон- 
такты между элементами конструкции подвижных объ- 
ектов, имеющими неплотные механические сочленения 
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или допускающими по условиям эксплуатации неболь- 
шие взаимные перемещения. Обычно такие соединения 
образуются между элементами конструкции, неплотно 
соединенными болтами, винтами, а также в результате 
частичного расхождения сварных швов. К этой же группе 
относятся переменные контакты между осью и вра- 
щающимися частями (винтами, колесами, лопастями), 
контакты между колесами и рельсами железнодорожных 
вагонов, грузовых тележек и тому подобное. 

Вместо кажущегося постоянного контакта между та- 
кими элементами конструкции на самом деле при движе- 
нии подвижных объектов существует неустойчивый кон- 
такт, складывающийся из множества кратковременно 
прерывающихся элементарных контактов через а-пятна. 
Причинами изменений числа а-пятен, образующих эф- 
фективную площадь контактирования в различные мо- 
менты времени, являются неизбежные отклонения формы, 
установленных размеров, профиля и чистоты обработки 
поверхностей контактирующихся элементов. Неустойчи- 
вый характер контакта между такими элементами о6со- 
бенно ясно проявляется с увеличением скорости движе- 
ния из-за вибрации и тряски. Аан 

Функция изменения контактного сопротивления во 
времени для переменных контактов первой группы явля- 
ется непрерывной. Дискретность изменения числа а-пя- 
тен, образующих эффективную площадь контактирова- 
ния в последовательные моменты времени, настолько 
мала и настолько велико их число, что изменение кон- 
тактного сопротивления во времени можно считать не- 
прерывной случайной величиной. | 

Вторую группу переменных контактов образуют эле- 
менты конструкции подвижных объектов, контактные со- 
противления между которыми при движении изменяются 
в широком динамическом диапазоне от совсем незначи: 
тельной величины при замыкании до бесконечно боль- 
шого значения при -размыкании. Эту группу контактов 
составляют в основном элементы конструкции, между ко- 
торыми нет жестких механических связей, но которые 
имеют возможность соприкасаться во время движения 
‚ подвижного объекта. Такой же контакт может существо- 
вать между неплотно соединенными элементами кон- 
струкции в условиях сильной вибрации, когда резкие 
толчки вызывают скачкообразные изменения контакт- 
ного сопротивления, 7 
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Описание изменения контактного сопротивления пе- 
ременных контактов второй группы можно провести с 
помощью случайной импульсной последовательности. 

При анализе спектра электромагнитного поля кон- 
тактных помех будем полагать, что случайные измене- 
ния модуля Н(о, Ё) и аргумента х(о,Г) передаточной 
функции четырехполюсника образуют стационарный в 
широком смысле процесс. Кроме того, считаем, что ин- 
тервал корреляции функции Н (19,1) значительно пре- 
восходит период изменения частоты облучающего элек- 
тромагнитного поля. Это условие практически всегда 
выполняется. | 
‚ Также считаем, что при облучении переменных кон- 
тактов моногармоническим полем выполняются условия 


Ао, = (оу 7): 


до (о, 2) 


| (3.7) 
9 ош, 0) Ф (0, 0) (0—9), 


где оо — частота облучающего поля. 

Это означает, что эквивалентный четырехполюсник 
не вносит искажений в форму входного сигнала. Переда- 
точная функция линейного четырехполюсника, интерпре- 
тирующего облучаемый переменный контакт, полагается 
не зависящей от параметров модуляции облучающего 
электромагнитного поля. | 


Контактные помехи, возникающие при облучении пе- 
ременного контакта, можно классифицировать по виду 
искажений электромагнитного поля. В зависимости от 


передаточной функции Н (јо, і) можно различать сле- 
дующие виды паразитной модуляции электромагнитного 
поля: | 

— амплитудную; 

—=- фазовую; 

· =— амплитудно-фазовую. 

При чисто амплитудной модуляции вторичное эле- 
ктромагнитное поле можно представить в виде продукта 
преобразования облучающего электромагнитного поля 
`четырехполюсником с передаточной функцией Н (1%, = 
= Н (1). Подобное преобразование может происходить 
при облучении переменных контактов низкочастотным 
электромагнитным полем, а также при облучении точеч- 
ных переменных контактов, когда реактивная составляю-. 
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щая контактного сопротивления намного меньше его 
активной составляющей. 

Случаю чисто фазовых искажений соответствует облу- 
чение переменных контактов с передаточной. функцией 


эквивалентного четырехполюсника Н (9, #) = е! Ре- 
ально такое преобразование может происходить. при 
облучении переменных контактов электромагнитным 
полем на очень высоких частотах, когда изменение мо- 
дуля контактного сопротивления полностью определя- 
ется изменением его емкостной составляющей. | 

Наиболее общим случаем модуляции, происходящей 
при облучении переменного контакта, является ампли- 
тудно-фазовая, причем между изменениями амплитуды 
и фазы может существовать функциональная связь 


Н (јо, 1) = Н(о, Ве 2 Н [ (о, [)]е О А) 


Спектральную структуру контактных помех, возника- 
ющих при облучении переменных контактов, рассмот- 
рим применительно к проведенному выше разделению их 
по группам. 


3.2.1. Контакты с трением качения и скольжения 


Рассмотрим случай облучения таких переменных кон- 
тактов моногармоническим полем с частотой оо и со слу- 
чайной фазой Фф, равномерно распределенной в пределах 

От —- до т. 

_ Случайность распределения фазы напряженности об- 
лучающего электромагнитного. поля не оказывает влия- 
ния на вид его корреляционной функции, которая 
равна [4] | 
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В, (т) = СОЅ т, (3.9) 


где Ёт — амплитуда напряженности. 

Назовем моментной функцией четырехполюсника ав- 
токорреляционную функцию случайного процесса, ха- 
рактеризующего изменение во времени параметров четы- 
рехполюсника [10]: 


Ви) = т.н (д 0), Ёо, ё). (8.10) 
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где т, — знак математического ожидания; 


% 
Н (јо, + <) — комплексно-сопряженная передаточная 


і функция. 
Учитывая формулу (3.2), можно записать 


В, (х) = т (Но, 9, Н(о, ё т) 907901), 


а для случая функциональной связи вида (3.8) выраже- 
ние для определения Вн (т) примет вид 
(9 = (2 7) 


Вн(& <) = т, (Не (о, 2], Н[е(®, Е я)]е/ 9" 


Непрерывный характер изменения контактного сопро- 
тивления у контактов с трением качения и скольжения 
обусловливает справедливость представления Н (1%, 1) 
в виде стационарного случайного процесса. В этом слу- 
чае передаточная функция Н (јо, ѓ) может быть записана 
в виде суммы двух составляющих 


Н (јо, 9 = Н, (ја) + АН (№, 9, (3.11) 


где Н, (јо) — постоянная комплексная величина; 


АН (јо, #) — флюктуирующая часть передаточной фун- 
КЦИИ. 
Тогда моментную функцию четырехполюсника можно 
представить как 


Вһ (Ё, х) = Вы, (<) + Ван (& х). (3.12) 


Предположим, что изменения АЯ (/0, г) образуют 
флюктуационный процесс с нормальным законом рас- 
пределения и с дисперсией изменения модуля АН (0%, 2), 
равной о2„, Корреляционная функция такого процесса 
может быть записана в виде [1] 


Т]? 
В, (х) = | № [Ван (Е, «)] а =одне "1", (8.13) 


‘где к — коэффициент, характеризующий быстроту убы- 

вания корреляционной связи между значениями 

АН (о, і) в моменты ѓи 1-* при увеличении т. 

Учитывая, что постоянной составляющей Н (/®) соот- 

ветствует корреляционная функция В, (т) = 1 (о), мо- 
0 
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ментную функцию четырехполюсника можно определить 
по формуле 


В, (х) = Н? (в) + ое ""!. (3.14) 


Из условий стационарности в широком смысле и ста- 
тистической независимости закона изменения передаточ- 
ной функции Н (јо, #) от облучающего поля следует, что 
корреляционная функция напряженности электромаг- 
нитного поля вторичного излучения будет равна произ- 
ведению корреляционной функции облучающего поля на 
моментную функцию четырехполюсника 


В, (т) = В, (<) В (<). | (3.15) 


Тогда 
| о 


В. Е 


п Н (о) тоне" "1 совет. (3.16). 


‚Энергетический спектр поля контактных помех можно 
найти по формуле | 


5, (9) = | 8, (8) еа 


= 5 ЕН (а)[2 (0—9) 500+ ә) 
1 
ЕЛЕЕ тю 


Графическое изображение энергетического спектра в 
области положительных частот представлено на рис. 3.3. 

Таким образом, спектр поля вторичного излучения 
при моногармоническом облучающем поле и изменении 
контактного сопротивления во времени по непрерывному 
случайному закону с ненулевым средним значением со- 
держит дискретную составляющую на частоте облуче- 
ния и сплошной спектр, симметрично ОЕ. от- 
носительно частоты облучающего поля. 

Спектральный анализ электромагнитного поля вто- 
ричного излучения при ‘более строгих предположениях от- 
носительно изменения /7 (/0, #) связан со значительными 
математическими трудностями. Интересующемуся чита- 
телю можно рекомендовать работу [8], посвященную ис- 
следованию мультипликативных помех в радиоканалах. 
Более строгие, чем приведенные здесь, расчеты показы- 
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вают, что соотношения мощностей дискретной и непре- 
рывной составляющих спектра поля вторичного излуче- 
ния будут зависеть от глубины фазовых искажений при 
облучении переменного контакта, а сплошная часть 90. 
гетического спектра может быть о. 


яр 0) 


Рис. 3.3. График энергетического спектра Зе, (о) при об- 


лучении переменных контактов с трением ` качения или 
скольжения 


3.2.2. Случайно переключающиеся разрывные контакты 


Изменение контактного сопротивления у переменных 
контактов этой группы описывается импульсным слу- 
чайным процессом. Параметры этой импульсной после- 
довательности, характеризующие геометрическую фор- 
му, или положение импульсов (амплитуду, длительность, 
момент возникновения переднего фронта, скважность и 
т. д.), в общем случае являются случайными функциями 
времени. ^ 

Общая теория импульсных случайных процессов рас- 
смотрена в работе [10]. 

_ Рассмотрим характеристики поля вторичного излуче- 
ния при следующих ограничениях и допущениях: 

°— облучающее поле является моногармоническим с 
частотой зо и со случайно распределенной изо В ИН- 
тервале от —т до +т; 

— передаточная функция Ё (70, #) не зависит от час- 
тоты, т. е. происходят чисто амплитудные искажения; _ 

— изменение Н (Г) описывается апериодическим им- 
пульсным случайным процессом, образованным последо- 
вательностью прямоугольных импульсов постоянной 


43 


длительности то, но со случайными амплитудами ае 
сов и длительностями пауз; 

— вероятностные характеристики импульсов не зави: 
сят от их номеров в последовательности, т. е. отсутству- 
ет межимпульсная корреляция. 

В одной из реализаций импульсного И. про- 
цесса выделим последовательность со счетным количе- 
ством импульсов со средним значением периода повторе- 
ния между соседними импульсами, равным 7. 

Предположим, что паузы между импульсами распре- 
делены по экспоненциальному закону 


1 — Т, 
ГА = —–———— 
70 = 1-е", 


где Г,= Г-—то. 

При этих ограничениях энергетический спектр изме- 
нения передаточной функции эквивалентного четырех- 
полюсника можно записать в виде [10] 


2Н (о) т 
Т 


5н (©) = [$ (0) то |? Х 
с т 
Н 1 
| + вв 
0 3 п 
$1 от 2 } 
| +207) + | 
! 9 © (Г — т,) 
( Јах 
где Но(®), о, — соответственно среднее значение 


и дисперсия коэффициента пере- 
дачи четырехполюсника на час- 
тоте облучающего поля; 


5 (ото) | = тетя — спектральная плотность прямо- 


угольного импульса единичной 

амплитуды с длительностью “о. 

Пусть значения коэффициента передачи Н (1) при за- 
мыканиях переменного контакта на время то из-за не- 
стабильности контактного сопротивления подчиняются | 
р Г-распределению: 


1 у 
аи етар", С ЧМ (3.19) 
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Тогда среднее значение Но и дисперсия оғ, равны 
На), 02 == В (а 1).. (3.20) 
С учетом (3.20) формула (3.18) примет вид 


8 (а + 1)2 В? віп? —52- 
5н (©) = 


Го? 
1 1 8 (о) 
х |+ Е 24-2592). (3.21) 
$1П ото Б 0 : 
СЫ 1 
зоо (ото) А ) 


Для случая быстротечных замыканий элементов кон- 
тактной пары и при достаточно редких переключениях, 
т. е. при выполнении условия 0<« Г, = / —то, второе сла- 
гаемое в выражении (3.21) можно приравнять единице. 
_ Тогда 


| 8 (а + 1)? В? зіп? 75. оа В (2) 
5н (©) = То? | а + 1 Е — Ул 
=29, (0), = 55060): (8.22) 


Из выражения (3.22) следует, что бн(®) содержит 
дискретную и непрерывную составляющие. Спектр кон- 
тактных помех определяется только непрерывной соста- 
вляющей, соответствующая ей моментная функция может 
быть определена по формуле _ е 6 ЕЕЕ 


; 1 ( рн 
В, (х) = = | 5, (в) 2/00 = 


| (8 1) (а + 2) Вт, я 
= СОС (|). с 6223) 


Окончательно для корреляционной функции электро- 
магнитного поля контактных помех получим | | 


ВЕ. (т) а ОЖ (т) В, (= | 
ОЕ (||) совет. (3:24) 


2 Г 


2 


Как следует из формулы 


р А Че р Гад А 
График 8, (т) приведен на рис. 


функция контактных помех при введенных допущениях 
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близка к корреляционной функции одиночного прямо- 
угольного радиоимпульса с длительностью то и частотой 
заполнения оо. | | 


Рис, 3.4. График корреляционной функции 
В, (х) при облучении случайно переключа- 


ющегося переменного контакта 


Обратным преобразованием по формуле Винера-Хин- 
чина легко определить соответствующий В, (т) энерге- 
тический спектр. На графике он будет иметь вид спектра 
одиночного прямоугольного радиоимпульса, симметрично 
расположенного на частотной оси относительно частоты 
облучающего электромагнитного поля. 


3.3. ОБЛУЧЕНИЕ ПЕРИОДИЧЕСКОГО КОНТАКТА 
ПОЛОСОВЫМ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫМ ПОЛЕМ 


‘Рассмотренные выше примеры относились к случаям 
облучения линейных переменных контактов моногар- 
моническим электромагнитным полем излучателя. Харак- 
терным для таких полей является наличие в спектраль- 
ном составе излучения только одной составляющей на 
частоте оо. Это позволяло при анализе спектральных и 
корреляционных характеристик вторичного электромаг- 
нитного поля проводить расчеты по сравнительно прос- 
тым формулам. | НИЕ 

Однако реальный спектр электромагнитного поля из: 
лучений передатчиков занимает определенную. полосу 
частот, . ‘ширина которой зависит от вида "модуляции, 
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спектра передаваемых сообщений. Стремление к дости- 
жению помехоустойчивой радиосвязи привело к разра- 
ботке принципиально новых широкополосных систем 
СВЯЗИ. 


При анализе спектра вторичного излучения перемен- 
ного контакта, находящегося в таких электромагнитных 
полях, необходимо учитывать изменение коэффициента 
передачи Н (/о, #) не только во времени, но и в зависи- 
мости от частоты. 

Электромагнитное поле назовем полосовым, если энер- 


Электромагнитное поле назовем полосовым, если энер 
гия высокочастотных колебаний сосредоточена в ограни- 
ченной полосе частот с шириной Ај от ј до [в и выполня- 
ется условие Л< |, где = (/=--/ь) — средняя час- 
тота колебаний. 

Для случая линейного переменного контакта в пред- 


положении статистической независимости Н (/%, #) от 
параметров облучающего электромагнитного поля и его 
стационарности в широком смысле Аа следую- 
щие расчетные соотношения [4, 10]: 


со 


Во, == == ) Вн (т, о) 5 (о) е!“ с; 


(3.25) 


ыЫссүтшенншучир 


5, (0) == | 8,00) (о, о) о, 
где Ѓ (о, 0) = | Вн (т, о") е!°"е “ал. 


Г (о, ') — спектральная плотность мощности флюктуа- 
‘ций передаточной функции. линейного инерционного че- 
тырехполюсника для составляющей облучающего элек- 
тромагнитного поля на частоте о. 

Определим спектр поля вторичного излучения линей- 
ного периодического контакта, облучаемого полем пере- 
датчика, работающего в режиме ДЧТ (двойной частот- 
ной телеграфии). 


Представим Н (10,1) в виде ряда Фурье: 
Н (јо, 2) = >Н, (о) соѕ (09 4 Ф,), Ф = 0. (3.26) 
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Е  - - 7% ПИ р 577 
- = ; Р 


Для простоты анализа примем 
Н, (12) = Н, (/о)е Ес: 


где а — коэффициент ослабления членов ряда Фурье. 
Тогда моментную функцию четырехполюсника можно 
определить по формуле 


В. (к) = 27 [н, (ло) е") сов пй (3.27) 


_ Энергетический спектр электромагнитного поля из- 
лучения передатчика, работающего в режиме ДЧТ, оп- 
ределен в работе [11]. Предполагалось, что по обоим 
каналам передаются клиппированные радиоимпульсы с 
постоянными амплитудами Е, с экспоненциальным рас- 
пределением длительностей пауз, случайной начальной 
фазой высокочастотного заполнения, распределенной на 
интервале (-+т, —т), с равной вероятностью значений 
частот излучений о, оэ, оз, ол. 
При этих условиях 


5, (9) = ЕЗУ, ее ‚020, (3.28) 
1>1 | | | 


где Г — период следования радиоимпульсов. 

Для положительных значений о можно определить 
-( | 
Г ‹ә, 9!) в виде 


Г (о, о) ==> |А, (о) е" 2 [8 (в о ло) + 
+ 0 (0 – о 4 09)], о> 0. (3.29). 


Спектр · поля вторичного излучения линейного пери- 
одического контакта 5 (%) будет равен 


5, (©) = А, КА (Ф) = 
4 
= ЕН, (6) Т У Е а + 


1 + (о —– о; + по)? Т? 


п 1 Ве 
о7291 (<, — по) 
Е ЕЙ ‚ ®>0. (3.30). 


‚Из формулы (3.30) следует, что энергетический спектр 
вторичного электромагнитного поля облучаемого перио- 
дического контакта представляет сумму спектров облу- 
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чающего поля, сдвинутых на частотной оси вправо и 
влево около частот заполнения от —о на ПО и уменьшен- 


ных по амплитуде в [Н, (®)е "|? раз (рис. 3.5). 


900) |. 


бе, (© 


Рис. 3.5. Облучение периодически переключающегося пере- 
менного контакта полосовым электромагнитным полем 


Характер ‚огибающей спектра контактных помех в 
случае облучения. периодически переключающегося пере- 
менного контакта полем передатчика, работающего в 
режиме ДЧТ, существенно зависит от соотношения. 
между частотой переключения < и сдвигом между ча- 
стотами заполнения Ло. 
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Можно выделить следующие случаи. 

1. Ло>2М0, где М — максимальный номер составля- 
ющей при разложении Н (/о,{) в ряд Фурье. Тогда 
спектральные составляющие о; +по, сгруппированные 
около частот заполнения о;, не пересекаются и огибаю- 
щая спектра контактных помех будет состоять из непере- 
секающихся огибающих, сдвинутых на частотной оси 
друг относительно друга на Ло. 

2. До<2М№. В этом случае огибающая спектра кон- 
тактных помех в каждой точке частотной оси находится 
суммированием всех составляющих и может иметь самую 
неопределенную форму. | 

Аналитическое определение спектра вторичного излу- 
чения при более общих предположениях относительно 
законов изменения передаточной функции переменного 
контакта Н (/о, #) наталкивается на серьезные матема- 
тические трудности, и не всегда решение может быть 
доведено до конца. — 

Определение спектральных характеристик поля вто- 
ричного излучения во многих случаях упрощается, если 
использовать метод, предложенный в работе [15]. 

Снова рассмотрим случай облучения полосовым элек- 
тромагнитным полем линейного переменного контакта с 
передаточной функцией Н (јо, і) (рис. 3.6, а). Для ана- 
лиза поля вторичного излучения существенно поведение 
Н (]ю,#) в пределах полосы частот облучающего поля, 
Т. е. ОТ 1 ДО оз. | 


Заменим Н (1%, #) четырехполюсником с передаточной 
функцией Л* (/, #) (рис. 3.6, 6). 


д г Н (№, #) при о Зоо, 
Не (0) | 0 при оо. Ф < 0. 


Н* (7%, #) можно представить в виде ряда Фурье как фун- 
кцию частоты с периодом Ло = 09—01 


2 


"(= ХН,@е" 8°. (8431) 
п> 1 й 
По определению моментная функция передаточной фун- 
кции равна | | 
— В (х) = т, (Н (јо, 0), Н" (јо, ё). 
50. 


Подставив сюда значения Н* (/,#) из формулы 
(3.31) и учитывая линейность операции разложения В 
ряд Фурье, получим 


8,0) = 2 В, 6) е1", (3.32) 
тде Ё, (т) = т. (Н, ОЙ Н, меа). 
#1) 


Зе, ©) | 
4 у 
в) | 
„07 7А г 


Рис. 3.6. К пояснению замены четырехполюсника с пере- 


даточной функцией Н (ю,г) на четырехполюсник с переда- 
точной функцией Н* (јо, Ё) 


Таким образом, задача определения характеристик 
поля вторичного излучения линейного переменного кон- 
такта, облучаемого полосовым электромагнитным полем, 
‘сводится к уже рассмотренным случаям прохождения 
‘сигналов через параметрические системы с кезинен 
стом передачи, не зависящим от`частоты, 


`0] 


3.4. НЕЛИНЕЙНЫЙ РЕЖИМ РАБОТЫ. 
ОБЛУЧАЕМОГО ПЕРЕМЕННОГО КОНТАКТА . 


_ В достаточно мощных электромагнитных полях, ког- 
да напряжение на контактном стыке превосходит напря-. 
жение В-фриттинга окисной пленки, процессы в облу- 
чаемых переменных контактах приобретают существен- 
но нелинейный характер. 

В главе 2 были рассмотрены дуговые процессы в об- 
лучаемых переменных контактах, ниже анализируется 
спектр электромагнитного поля вторичного излучения в 
случае работы переменного контакта в нелинейном ре- 
жиме без дугообразования. Этот режим работы возни- 
кает в случаях, когда не выполняется одно из двух ус- 
ловий дугообразования (2.11). 

Реально такой режим работы облучаемого перемен- 
ного контакта возникает за счет применения специаль- 
ных мер против дугообразования. В частности, в каче- 
стве примера можно отметить наиболее распространен- 
ный метод борьбы с дугообразованием и контактными 
помехами, заключающийся в шунтировании переменного 
контакта. Величина наведенного тока проводимости, про- 
текающего через контактный промежуток в зашунтиро- 
ванном переменном контакте, недостаточна для возник- 
новения электрической дути, хотя наводимое напряже- 
ние превосходит Ию. 

Аналитическое определение спектральных и корреля- 
ционных характеристик контактных помех при работе 
переменного контакта в нелинейном режиме неизмеримо 
сложнее аналогичной задачи при линейной модели пере- 
менного контакта. Нелинейные стохастические дифферен- 
циальные уравнения, описывающие работу переменного 
контакта в этом режиме, не имеют конструктивных ме- 
тодов решения. Ў 

Из широкого круга вопросов прохождения сигналов 
через нелинейные параметрические системы рассмотрим 
лишь спектральные характеристики электромагнитного 
поля вторичного излучения, так как они определяют час- 
тотное распределение контактных радиопомех в подвиж- 
ных узлах связи. 

С известным приближением работу контакта в нели- 
нейном режиме можно рассмотреть как прохождение сиг- 
нала, соответствующего напряженности облучающего 
электромагнитного поля, через последовательное соеди- 
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нение нелинейного безынерционного и линейного инер- 
ционного параметрического четырехполюсников (рис. 3.7) 
с передаточными функциями Н (Е) и Н (јо, Е 

Таким образом, преобразование спектра электромаг: 
нитного поля, происходящее в действительности за счет 
прохождения наведенного тока проводимости через не- 


Рис. 3.7. Представление облучаемого переменного 

контакта, работающего в нелинейном режиме, в 

виде последовательного соединения двух четырех- 
полюсников 


линейное параметрическое комплексное сопротивление 
на стыке двух соприкасающихся элементов конструкции 
подвижного объекта, заменяется эквивалентным суммар- 
ным эффектом двух преобразований, из которых одно 
является нелинейным безынерционным, постоянным во 
времени, а второе — линейным, инерционным и перемен- 
НЫМ. | 

Такая эквивалентная замена позволяет провести спек- 
тральный анализ контактных помех путем сочетания 
методов расчета нелинейных безынерционных и линей- 
ных инерционных параметрических систем, для которых 
существуют законченные, хотя и весьма громоздкие, ре- 
шения. 

В качестве примера рассмотрим спектр электромаг- 
нитного поля вторичного излучения при следующих пред- 
положениях: 

— облучающее поле является моногармоническим с 
частотой оо: аф; 

е! (2) = Е, с0$ 0 


— переключение нелинейного переменного контакта, 
а . следовательно, и изменение передаточной функции 
Н (јо, і) описываются периодической функцией времени, 
разлагаемой в ряд Фурье по компонентам с ОСНОВНОЙ 
частотой ©: 


е К е 
Н (о, = > Н, (јо) соз («9+ Ф). (8:33) 
а #63 


Предположим, что характеристика нелинейности пере- 
даточной функции Н(ЁЕ!) с достаточной точностью ап- 
проксимируется полиномом, содержащим члены всех 
степеней от 1 до №: 


№ г 
у >> Ёт, 


где ди ~ коэффициент аппроксимации. 


20 2 0 7 00 4 ш) 


Рис. 3.8. Спектрограмма контактных помех при облучении нелиней» 
ного переменного контакта 


Известными методами анализа нелинейных электри: 
ческих цепей [3] находим, что на выходе нелинейного 
четырехполюсника сигнал е’ (і) кроме составляющей на 
основной частоте входного сигнала оо будет содержать. 
составляющие и на ее гармониках 200, Зоо ... до Мо 
включительно (рис. 3.8). | 
°_ Запишем е’ (1) в виде ряда Фурье 

тр 


е = 2 А, соѕ (по ,), == (3.34) 


где А» — амплитуда п-й гармоники; 
Фп — фаза й-й гармоники. 5 
Тогда напряженность поля вторичного излучения 
можно определить по формуле 


е, Ови, й — 


№ 
5 2, А, соѕ (по + Ф,) 25 Н, (©) соѕ (к + ф,). (3.35) 
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После несложных, но громоздких вычислений с исполь- 
зованием Е Краны дуг находим 


а У У 2 авео, ++ 


К =1 п = 


-- Со = — к)? + Ф, – Ф). _ (3.36) 


Из полученного выражения следует, что электромаг- 
нитное поле вторичного излучения нелинейного периоди- 
ческого контакта содержит спектральные составляющие 
на частотах о; = поо+-ко. Спектрограмма выходного сиг- 
нала представлена на рис. 3.8. При облучении мощным 
электромагнитным полем контактные помехи возникают 
не только около основной частоты облучающего поля, 
но также и около ее гармоник. 

Нелинейное проявление характера контактного сопро- 
тивления приводит к резкому увеличению спектра час- 
тот, пораженных контактными помехами. Особенно это 
относится к случаю облучения переменного’ контакта 
полигармоническим электромагнитным полем при одно- 
временной работе на излучение сразу нескольких пере- 
датчиков. 

В полигармоническом электромагнитном поле вслед- 
ствие нелинейности переменных контактов возникают по- 
раженные для радиоприема участки спектра не только 
около основных и гармонических излучений, но и около 
комбинационных частот. Формула для определения ком- 
бинационных частот имеет вид 


Лк =кл + ть п... К, ПП 0; +1, +2, +3..., 


где [1, [2, јз — частоты излучения передатчиков ПУС. 
Уровень спектральных составляющих и ширина ими 
занимаемой полосы частот зависят от многих факторов, 
среди которых можно выделить: 
— мощности передатчиков, излучения которых уча- 
ствуют в образовании данной комбинационной частоты; 
— характеристики нелинейности и частоты переклю- 
чения переменного контакта; 
— порядок комбинационной частоты р. 


р= к-т |+ |7]... 
Из теории нелинейных цепей следует, что максималь- 
ный порядок комбинационной частоты, на которой соз- 
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даются помехи радиоприему, определяется максимальной 
степенью полинома, аппроксимирующего нелинейность 
среды (в данном случае контактного сопротивления) [3]. 
Это означает, что всегда выполняется условие р=—М не- 


0 


10° 


102 


Рис. 3.9. Изменение количества комбинацион- 

ных частот различных порядков © в зависи- 

мости от числа источников облучающих элек- 
тромагнитных полей М 


зависимо от числа источников облучающих электромаг- 
нитных полей. 

Количество пораженных контактными помехами ком- 
бинационных частот резко возрастает при увеличении 
числа источников облучающих электромагнитных полей. 
Рост количества пораженных частот в зависимости от 
числа излучателей наглядно виден из рис. 3.9; Из-за дис- 
‚кретности значений р и Л графики должны иметь сту- 
пенчатый характер, но в целях наглядности рисунка они 
проведены сплошными линиями. 


3.5. МОДЕЛИРОВАНИЕ СПЕКТРА 
‚КОНТАКТНЫХ ПОМЕХ 


Одним из экспериментальных методов исследования 
спектральных. характеристик контактных помех можег 
быть назван метод физического моделирования процессов 
возникновения контактных помех. Воспроизведение спек- 
‘тра контактных помех в лабораторных условиях поз- 
воляет оценить справедливость используемого матема- 
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тического аппарата, изучить влияние различных факто- 
ров, понять процессы возникновения этого специфичес- 
кого вида помех. | | 

Кроме того, метод моделирования позволит наметить 
мероприятия по борьбе с контактными помехами, оце- 
нить эффективность применения уже известных спосо- 


Си 2 
НЕМ 


Уоавляемый 
переменный 


Селехтивный 
микосвольтмету 


КПА 


РЕОЛГРРГРЪАТъГЕ 


Анализатор 
спектра 


Схема 
развязии 


Рис. 3.10. Схема лабораторной установки для моделирования 
процесса возникновения контактных помех | 


бов их подавления. Проведение исследований еще на 
этапе разработки конкретных образцов подвижных узлов 
связи позволит выиграть время и потребует при этом 
меньших экономических затрат. 

Структурная схема простейшей лабораторной уста- 
новки, имитирующей процесс возникновения контактных 
помех, показана на. рис. 3.10. 

Напряжение, наводимое на элементах облучаемого 
переменного контакта, воспроизводится с помощью вы- 
сокочастотного генератора сигналов (ГСС). Сигналы с 
ГСС проходят через контакты реле с управляемой час- 
тотой переключения. В качестве управляемых контактов 
могут быть использованы обычные схемы мультивибра- 
торов с электромеханическим реле в цепи коллектора 
транзисторов (рис. 3.11). 

Спектральная структура тока в цепи с переменным 


контактом определяется с помощью анализаторов спек-" 


тра, подключенных параллельно активному сопротивле- 
нию. Уровень возникающих контактных помех измеря- 
ется селективным микровольтметром. | 57 
Установка позволяет также воспроизвести процессы 
‘облучения переменного контакта полигармоническим 
электромагнитным полем путем подключения дополни- 
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тельных ГСС. Проявление нелинейного эффекта в облу- 
чаемых переменных контактах обнаруживается по факту. 
возникновения контактных помех на комбинационных 
частотах вида р, где |, 2 — частоты сигналов с ГСС. 


Я) 
ВР 


Рис. 3.11. Принципиальная схема управляемого пе- 
ременного контакта 


Определение спектральных характеристик контактных 
помех и воздействия различных факторов на их распре- · 
деление может производиться по специальной методике 
измерений непосредственно на подвижном объекте во 
время его стоянки [16]. 

Управляемые контакты подключаются к местам су- 
ществования переменных контактных сопротивлений, 
возникающих в процессе движения подвижного объекта. 
Частоты переключения управляемых контактов выбира- 
ются, исходя из диапазона изменения частоты контак- 
тирования элементов конструкции подвижных объектов. 
‚Практически установлено, что для имитации процесса об- 
разования контактных помех достаточно иметь набор 
управляемых контактов с частотами переключения от 
1 Гц до 1 кГц. 

Фиксация уровней. контактных помех, возникающих 
при работе радиопередатчиков подвижного объекта, осу- 
‘ществляется с помощью измерительного приемника, под- 
ключаемого к штатной антенне. Визуально спектр кон- 
тактных помех просматривается на экране анализатора 
спектра или панорамного приемника. 

Одновременное подключение нескольких управляе- 
-мых контактов с различными частотами переключений, 
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Рис. 3.12. Спектрограммы контактных помех от уп: 


равляемых переменных контактов на экране пано- 
рамного анализатора спектра 
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длительностями замыканий и размыканий позволяет до- 
статочно хорошо воспроизводить картину контактирова- 
ния элементов конструкции подвижного объекта во вре- 
мя его движения. Уже при 5—6 управляемых контактах 
суммарный поток переключений приближается к потоку 
Пуассона. 

На рис. 3.12 представлены спектрограммы контакт- 
ных радиопомех, возникающих при облучении управляе- 
мых контактов, переключающихся по периодическому за- · 
кону с различными частотами: ©, = 500 Гц (а), ©, = 
=1 кГц (6). Из спектрограмм видно, что полоса час- 
тот, занятых контактными помехами, расширяется с уве- 
личением частоты переключений. При одновременной ра- 
боте двух управляемых контактов происходит наложе- 
ние спектральных составляющих и суммарный спектр. 
контактных помех сглаживается (в). 

Подключением ‘управляемых контактов к различным 
местам возможного существования непостоянного кон- 
такта между элементами конструкции подвижного объ- 
екта можно выявить наиболее интенсивные источники 
контактных помех, проверить эффективность предла- 
гаемых конструктивных решений по устранению помех. 

Измерениями по данной методике достигается «чис- 
тота» эксперимента в условиях реального подвижного 
объекта, так как при этом удается выделить все спект- 
ральные составляющие контактных помех, что практи- 
чески невозможно осуществить при анализе спектра су- 
перпозиции помех самого различного происхождения. 
Кроме того, обеспечивается стационарность исследуемого 
процесса в течение продолжительного времени, потреб- 
ного для получения аппаратурного спектра контактных 
помех. 


ааананчалинислоааиниаоыинананининнованинныаоааныанннанноонаааи аланы Глава 4. 


СТАТИСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
КОНТАКТНЫХ ПОМЕХ 


4.1. ИНТЕГРАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ КОНТАКТНЫХ 
ПОМЕХ 


Суммарное электромагнитное поле контактных помех, 
воздействующее на радиоприем в условиях подвижных 
объектов, представляет результат наложения боль- 
шого числа вторичных излучений переменных кон- 
тактов. | | 

На частотах излучения радиопередающих средств 
подвижного узла связи контактные пары оказываются в 
той или иной мере электрически развязанными от ос- 
новной массы корпуса подвижного объекта. Причем сте- 
пень развязки их повышается с увеличением частоты об- 
лучающего электромагнитного поля из-за того, что на 
высоких частотах внутреннее сопротивление элементов 
контактных пар приобретает индуктивный характер. 

Из элементов конструкции подвижного объекта фор- 
мируется множество элементарных излучателей типа 
рамки или диполя. Амплитудные и фазовые соотношения 
между излучениями зависят как от индивидуальных ха- 
рактеристик изменения контактного сопротивления у по- 
рождающих их переменных контактов, так и от условий 
распространения по пути к радиоприемным устройствам 
подвижного объекта. і 

Пределы изменения составляющих КАь, Гь, Ск контак- 
тного сопротивления в элементарных излучателях кон- 
тактных помех определяются массой, жесткостью креп- 
ления соприкасающихся элементов конструкций,скоро- 
стью движения подвижного объекта и многими другими 
‘причинами. Число одновременно образующихся перемен- 
ных контактов из элементов конструкции, их распреде- 
ление по подвижному объекту. в конкретные моменты вре- 
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в = РЕНТЫ 


мени случайны. Вследствие этого случайным становится 
и суммарный уровень контактных радиопомех на входе 
радиоприемных устройств. 

Как было показано в главе 3, напряженность электро- 
мапнитного поля вторичного излучения любого перемен: 
ного контакта, работающего в линейном режиме, можно 
представить в виде суммы искаженной и неискаженной 
составляющих. Это обстоятельство позволяет записать 
выражение для мгновенного значения напряженности 
поля вторичного излучения в форме 


| - М 
е (1) = Е,соѕ (0 + $) + „2; ет С05 (о + 0), (4.1) 


М 
где Е == и 2; е5, — суммарная амплитуда неиска- 
НЕ женной составляющей напря- 
женности поля; 
Фо — постоянная во времени фаза 
напряженности на частоте об- 
лучающего поля 0; 
М — количество элементарных излу+ 
чателей контактных помех; 
ёһ би — случайные амплитуда и фаза 
искаженной составляющей. 
Выражение (4.1) можно преобразовать 


е, (#) = Е (8) соѕ [0 + 6 (8, 


где опибающая Е(1) и фаза 0(#) связаны между собой 
соотношениями, вытекающими из условий определения 
аналитического сигнала по Гильберту [1]. 

Обозначим через 


среднюю за период Т мощность электрического поля 
контактных помех одиночного переменного кон: 
такта. 


В случае равенства средних мощностей излучения е? 
всех переменных контактов, образующих электромагнит- 
ное поле контактных помех радиоприему, плотность ве- 
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роятности огибающей (Е) будет распределена по обоб- 
щенному закону Релея [17]: | 


Е Е’ — Е ЕЕ, \ 
0 (Е) = ер(- 3’ Ч %( > 6 


Е сЕ бЕ 


р 


е? Е 
где 0$ == Л —— — средняя мощность искаженной части 


напряженности поля вторичного излу- 
чения; 
1 — модифицированная функция Бесселя 
1-го рода нулевого порядка. 

При этом полагается также статистическая незави- 
симость переключения переменных контактов. 

Однако реальная картина распределения контактных 
помех не может быть описана этими идеализированными 
условиями. | 

Прежде всего мощиости электромагнитных полей вто- 
ричного ‘излучения переменных контактов подвижных 
объектов меняются в широких пределах, так как ампли- 
тудные и временные параметры изменения контактных 
сопротивлений переменных контактов, порождающих их, 
существенно различны. Кроме того, электромагнитные 
излучения переменных контактов испытывают различные 
ослабления при распространении к антенне приемного 
устройства... 

В условиях подвижных объектов не всегда выполня- 
ется также требование о некоррелированности изменений 
контактных сопротивлений во времени. Вибрация, тряс- 
ка, качка могут одновременно действовать на все под: 
вижные части конструкции. 

Мгновенное значение огибающей Е(Р) напряженности 
суммарного поля контактных помех будет содержать как 
флюктуационную, так и импульсную компоненты. На- 
личие флюктуационной компоненты обусловлено воздей- 
ствием контактных помех от переменных контактов с тре- 
нием качения и скольжения. Контактные помехи им- 
пульсного характера образуются при облучении случай- 
но переключающихся разрывных контактов. 

Визуальный анализ осциллограмм и прослушивание 
контактных помех подтверждают квазиимпульсный ха- 
рактер распределения суммарного уровня контактных · 
помех. Согласно [14] квазиимпульсные случайные процес- 
сы характеризуются следующими свойствами, 
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1. Помехи представляют собой нерегулярную после- 
довательность импульсов (ни один из параметров, ха- 
рактеризующих амплитудное, частотное и временное рас- 
пределение, не является строго постоянным). 

2. Количество импульсов в единицу времени недоста- 
точно для того, чтобы суммарную помеху на входе при- 
емника можно было трактовать как флюктуационную 
помеху, и слишком большое, чтобы рассматривать как 
отдельные импульсы. 

3. Во входных избирательных контурах приемника 
происходит наложение переходных процессов, вызванных 
последовательными импульсами потока. 

Флюктуационная компонента может быть выражена 
через среднее значение напряженности поля контакт- 


ных помех Бо, а импульсная — по изменению амплитуды 
огибающей мгновенного значения напряженности поля 
помех в виде дополняющей функции распределения, т. е. 
вероятности превышения амплитудой огибающей уровня: 


\ (Е) = РЕВ]. 


При увеличении числа и часготы контактирующихся 
элементов суммарное поле контактных помех прибли- 
жается к нормальному случайному процессу. 

Как показывают результаты экспериментальных из- 
мерений, соотношения между флюктуационной и им- 
пульсной компонентами суммарного уровня контактных 
помех зависят от преобладающего типа изменения пере- 
ходного сопротивления в переменных контактах подвиж- 
ного объекта, режима его движения, частоты измерения. 

Так, например, флюктуационная компонента преоб- 
ладает в общем уровне контактных помех в вертолетах, 
а импульсная —в условиях железнодорожного транс- 
порта. Обе компоненты имеют место в суммарном поле 
контактных помех в самолетных, автомобильных узлах 
СВЯЗИ. 

Доля флюктуационной компоненты в общем уровне 
контактных помех возрастает с приближением частоты 
измерений к частотам основных, побочных и интермо- 
дуляционных излучений передатчиков подвижного объ- 
екта. 

Суммарное электромагнитное поле контактных помех 
‘может быть представлено в виде узкополосного случай- 
ного процесса. Условием этого является выполнение не- 
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равенства © << о, где 9 — средняя частота переключе- 
ний переменных контактов подвижного объекта 
Энергетические спектры совокупности контактных по- 
мех от множества переменных контактов подвижного 
объекта сгруппированы около частот основных, побоч- 
ных и интермодуляционных излучений передатчиков. 


4.9. ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ИЗМЕРЕНИЙ 
КОНТАКТНЫХ ПОМЕХ 


Знание помеховой обстановки является необходимым 
условием для организации эффективного функциониро- 
вания радиосредств подвижного объекта. Наибольшая 
полнота и достоверность данных об уровнях и спектраль- 
ном составе помех радиоприему могут быть достигнуты 
лишь проведением измерений в натурных условиях и на 
фоне действующей радиосвязи. Измерения необходимы 
также для определения наиболее интенсивных источни- 
ков контактных помех, путей их воздействия на прием- 
ные устройства. 

Однако при проведении измерений контактных помех 
на подвижных объектах нужно учитывать ряд. специфи- 
ческих особенностей, которые могут повлиять на точность 
и достоверность получаемых экспериментальных дан- 
ных. Эти особенности обусловлены спецификой функцио- 
нирования радиосредств подвижных объектов. 

Измерения помех приходится проводить в ближней 
зоне электромагнитного поля передатчиков подвижного 
объекта. Для этой зоны характерна резкая неоднород- 
ность структуры электромагнитного поля, его двойствен- 
ная волновая и индуктивная природа. В ближней зоне 
нет определенного соотношения между магнитной и эле- 
ктрической составляющими поля, поэтому измерения, 
проводимые даже со стандартными измерительными ан- 
теннами электрического (штыревые) и магнитного (ра- 
мочные) типов, будут значительно отличаться по показа- 
телям приборов. | 

Высокая интенсивность электромагнитного поля в 
ближней зоне снижает достоверность проводимых изме- 
рений, так как применение многих высокочувствительных 
и точных приборов ограничено. Из-за недостаточной эк- 
ранировки кожухов приборов мощные сигналы передат- 
чиков могут привести к появлению нелинейных продук- 
тов преобразования в измерительной аппаратуре. Досто- 
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верность снижается также из-за воздействия на резуль- 
таты измерений посторонних сигналов на частотах по- 
бочных каналов приема измерительных приборов. 

Порядок проведения измерений помех регламентиру- 
ется требованиями Государственной комиссии по радио- 
частотам (ГКРЧ) и общесоюзными нормами [5]. В усло- 
виях подвижных объектов некоторые из регламентируе- 
мых требований по проведению измерений трудновыпол- 
нимы. Например, не всегда возможно обеспечить требуе- 
мое пространственное разнесение измерительной аппара- 
туры от посторонних мешающих предметов, полностью 
устранить вибрацию и тряску во время проведения изме- 
рений на ходу, избавиться от мешающего влияния метал- 
лической массы корпусов подвижного` объекта и от не- 
постоянства сопротивления заземления измерительных 
приборов в движении. 

Экспериментальное исследование контактных помех 
связано с проведением измерений в широкой полосе час- 
тот, определяемой частотным диапазоном работы радио- 
средств подвижного объекта, и в большом динамическом 
интервале изменения уровней помех. Это возможно лишь 
при использовании нескольких измерительных приборов, 
различающихся по своим характеристикам. Возникает 
необходимость пересчета результатов измерений для 
достижения однозначности экспериментальных дан- 
НЫХ. 

Известно, что напряжение помех на Входе измери- 
тельного приемника (в предположении его линейным зве- 
ном) прямо пропорционально ширине полосы пропуска- 
ния. Пересчет показаний измерительных приборов с раз- 
ными полосами пропускания можно провести согласно 
формуле 
А шир 
Ауузк 


АО = 20к16 


пде ЛО — разница между измеренными напряжени- 

ями помех в дБ; 
к — коэффициент пропорциональности; 

Аир, А[узк — ширина полосы пропускания. измеритель- 
ных приемников. 

При использовании измерительного прибора с более 

широкой полосой уровень помех увеличивается на ЛО дБ 

по сравнению с результатом измерений с узкой полосой, 
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и наоборот. Значения к=1,2-1,6 берутся для приборов 
с полосой пропускания З кГц и к=0,7-1,0 — для при- 
боров с полосой пропускания 1,2 кГц. 

Уровень контактных помех может быть описан в 
виде напряженности электромагнитного поля или 
напряжения на входе радиоприемных и измерительных 
средств. 

Измерение напряженности поля производится специ- 
альными измерителями помех, снабженными комплектами 
стандартных антенн. Согласно требованиям ГКРЧ поле 


помех до 20 МГц измеряется на однометровую штыревую 
антенну, свыше 20 МГц используется полуволновой ди- 
поль. Расстояние между источником помех и измерите- 
лем должно быть всегда более 1 м. 

При проведении измерений напряженности электро- 
магнитного поля контактных помех необходимо иметь в 
виду, что контактные пары из элементов корпуса под- 
вижного объекта создают вторичные электромагнитные 
поля различной структуры. Это определяется конфигура- 
цией контактной пары, поэтому следует раздельно оп- 
ределять напряженности электрической и магнитной со- 
ставляющей полей контактных помех. 

Кроме того, стандартные измерительные антенны 
реагируют лишь на вертикальную составляющую элек- 
тромагнитного поля, в то время как на антенны прием- 
ных радиосредств. воздействуют излучения с различной 
голяризацией. При измерении напряженности помех 
антенны должны поворачиваться как в вертикальной, 
так и в горизонтальной плоскостях для определения 
максималыного значения показаний. 

Современные измерители помех обеспечивают опре- 
деление квазипикового, эффективного и среднего значе- 
‚ний напряжений помех. Это обеспечивается подключе- 
нием к выходу усилителя промежуточной частоты изме- 
рителей помех соответственно квазипикового, квадратич- 
ного детекторов и детектора среднего значения. Норми- 
рование же индустриальных помех производится по ква- 
зипиковым значениям напряжений помех. 

Оценим точность измерения напряжения контактных 
помех квазипиковым измерителем. 

° Каждый · 
входном контуре измерителя последовательность радио- 
импульсов. В предположении прямоугольности характе- 
ристики избирательности усилителя измерителя помех, 
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напряжение на входе квазипикового детектора может 
быть записано в виде 


| ЕЛҒ эш (А) 
та АЕ 


где Ку — коэффициент усиления до детектора; 
Е — единичный скачок импульса контактной по: 
мехи на входе измерителя; 
оо = 2тјо — круговая частота; 

О' (1) — огибающая процесса. 

Система «квазипиковый детектор — КС-фильтр на его 
выходе» может быть представлена линейным инерцион- 
ным звеном с импульсной реакцией / (х). Тогда напряже- 
ние на выходе фильтра С (і) может быть найдено по ин: 
тегральной свертке: 


зіп 00 = (/' (В) зто, 


2 
00 = во) О" (Т — х) йз, 


где (”(Т—*) — напряжение на входе ВС-фильтра, рав: 
ное произведению огибающей (О (і) на коэффициент де- 
тектирования кд. 
Импульсная реакция КС-фильтра имеет вид [4] 
Е: 1 
й (т) = ае“ еа === 
() ё гд РС 
Среднее значение напряжения на выходе квазипико* 
вого детектора за время измерения Т равно 


ПК О”), (4.2) 


Из ‘выражения (4.2) следует, что отсчитываемое по 
шкале измерителя помех напряжение контактных помех 


О (Г) зависит от времени анализа. Относительная 
ошибка за счет конечности времени анализа равна 


(Г) —Г Т) 
ОСТ) 


Необходимо дополнительно иметь в виду, что кд ква: 
зипикового детектора зависит от частоты следования и 
длительности импульсов помех [14]. 

Результаты измерений напряженности поля и напря: 
жения помех зависят также от характеристик измери- 
тельных приборов: постоянной времени заряда и раз: 


Т == =1—к,(1—е7*). 


ряда квазипикового детектора, баллистической постоян- 
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ной времени индикатора, величины затуханий по побоч- 
ным каналам приема и эффективности экранирования 
кожухом прибора. 

В 1969 г. на измерители радиопомех был введен 
ГОСТ 11001—69, согласно которому были нормированы 
значения указанных выше характеристик в соответствии 
с международными соглашениями. | 

Находящиеся еще в настоящее время в эксплуата- 
ции измерители радиопомех ИП-12-2М, ИП-13М, ИП-18, 
ИП-21, ИП-25, ИП-26, П4-6, П4-4А, П4-5А, П4-7А не 
соответствуют требованиям стандарта. Для измерения на- 
пряженности поля помех предназначены измерительные 
приемники 115-1, П5-2 с комплектами калибровочных 
антенн [16-1, П6- 28. 


Требованиям МККР и ГОСТ 11001—69 соответствуют 
измерители напряженности поля и радиопомех І класса 
производства ГДР типов Е5М-6, ЕЅМ-7, Е$М-8, приборы 
П класса В5М-301 и В$М-401. Из отечественных прибо- 
ров для грубой ориентировочной оценки уровня и поиска 
источников контактных помех в диапазоне частот 0,15— 
300 МГц рекомендуются измерители радиопомех П клас- 
са П4-12А, П4-13А. Измерение напряжения в полосе час- 
тот 0,15—30,0 МГц можно проводить также селективным 
микровольтметром Вб-1. 

При измерениях контактных помех в натурных ус- 
ловиях трудно обеспечить «чистоту» эксперимента. На 
достоверность получаемых результатов влияет присут- 
ствие других видов помех. Суммарный уровень помех об- 


разуется наложением помех от многих источников, и оп- 


ределение доли контактных помех в общем уровне помех 
требует проведения каждый раз как минимум двух из- 
мерений: при наличии и отсутствии причины их возник: 
новения. 

По результатам двух таких измерений уровень кон- 
тактных помех определяется по формуле 


О.п = И 0 — 0, 


где (/; — напряжение (напряженность оля) помех п 


е4 1 напр ТАЛАУ М1 А АА М7 1 4 яжеа АЛЕ А Д2, Д 


наличии контактных помех; 

О, — напряжение (напряженность поля) помех при 
отсутствии причин возникновения контактных 
помех. 
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Для обеспечения достоверности результатов уровни 
остальных видов помех при этих измерениях должны ос- 
таваться постоянными. Это возможно лишь в случае, 
когда промежутки времени между измерениями незна- 
чительны и уровни посторонних помех не. успевают за 
это время измениться. В условиях подвижных объектов. 
наиболее удобно проводить такие измерения при вклю- 
чении и выключении передатчиков, создающих облучаю- 
щее электромагнитное поле. 

Вопрос о выборе измерения только напряженности 
поля или только напряжения контактных помех также 
не имеет однозначного решения. Разработчиков подвиж- 
ных узлов связи контактные помехи интересуют с точки 
зрения оценки их мешающего воздействия на радио- 
СВЯЗЬ. Проникновение контактных помех на входы ра- 
диоприемных устройств может происходить как через 
приемную антенну, так и по цепям питания, управления, 
заземления и коммутации. Поэтому между напряжением, 
‚ измеренным на входе приемника, и напряженностью поля 
контактных помех в месте расположения приемной ан- 
тенны нет однозначного соответствия. Для наиболее пол- 
ной характеристики помеховой обстановки на подвижных 
объектах рекомендуется проводить оба вида измерений 
контактных помех. 

Действующее значение напряжения (напряженности 
поля) контактных помех за некоторый интервал времени 
представляет случайный процесс, поэтому результаты 
единичных измерений также являются случайными вели- 
чинами и могут служить лишь оценками. Получение не- 
смещенных состоятельных оценок обеспечивается лишь 
при проведении достаточно большото количества изме- 
рений за квазистационарный период изменения случай- 
ного процесса помех. 

Характеристики контактных помех в условиях под- 
вижных объектов зависят от многих факторов. При про- 
ведении измерений следует принимать во внимание ско- 
рость и режим движения, время суток, техническое со- 
стояние транспортной базы, состояние дороги, вид тяги 
и другие факторы. 

Результаты конкретных измерений уровней контакт- 
ных помех Ок. п можно представить в виде значения мно- 
гопар тек функции 


Оп (А }, 
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где {Х} — множество факторов, определяющих помехо- 
вую обстановку на подвижных объектах. 

Задачей измерений является установление зависимостей 
между уровнем контактных помех и значениями фак- 
торов хи, Хо, Хз, ... Хк < {Х}. Простейшей схемой проведе- 
ния экспериментов считаются однофакторные испытания. 

Суть их заключается в следующем. Измерениям пред- 
шествует лервоначальный этап выяснения факторов из 
множества {Х}. Совокупность этих факторов образует 
факторное пространство размерностью К. 

Выбирается какой-либо фактор х; {{Х}.В ходе изме- 
рений замеряются уровни контактных помех при вариа- 
ции фактора х; во всем интервале его ожидаемых зна- 
чений. При этом остальные факторы остаются неизмен- 
ными. Семейство зависимостей (к. п=[(х;) получается 
той же процедурой измерения, но при этом какой-то фак- 
тор х; == х; из множества ранее неизменяемых факторов 
принимает ряд последовательных значений. Естествен- 
но, ввиду того что результаты единичных наблюдений 
представляют случайные величины, речь может идти 
только об установлении зависимостей средних значений 
уровней помех от определяющих факторов. | 

Схема однофакторных испытаний — наиболее прос- 
той, но в то же время наиболее трудоемкий способ про- 
ведения измерений. В настоящее время известны более 
рациональные способы экспериментального исследова- 
ния многофакторных процессов, разрабатываемые в рам- 
ках теории планирования экспериментов. В основе этих 
методов лежит идея достижения максимально возмож- 
ной информации об исследуемом процессе при каждом 
единичном измерении. 

Изучение помеховой обстановки необходимо рас- 
осматривать как составную часть в общей системе меро- 
приятий по обеспечению электромагнитной совместимо- 
сти радиосредств подвижного объекта. Частотное регла- 
ментирование работы установленных радиосредств бази- 
руется на знании частотного распределения контактных 
помех. | Ў | 

Частотное распределение контактных помех наиболее 
удобно исследовать визуальными методами с помощью 
панорамных приемников и анализаторов спектра. В на- 
стоящее время промышленностью выпускаются анализа- 
торы спектра С4-25, С4-16, обеспечивающие просмотр 
частот от:0,02 до:270 МГц, = ~ не к 
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Однако при разработке подвижных узлов связи важ- 
но определить полосы частот, в пределах которых нельзя 
назначать частоты для работы приемных радиосредств 
из-за высокого уровня контактных помех. Определение 
«полос забития» ЛЕ; контактными помехами производит- 
ся по условию превышения интегральным уровнем помех 
некоторой заранее установленной величины (оп. Значе- 
ние Олоп выбирается из условия обеспечения требуемого 
качества радиосвязи и соответствует предельно допусти- 
мому уровню помех на входе радиоприемников подвиж- 
ного узла связи, когда еще обеспечивается необходимое 
отношение сигнал — помеха. Из-за недостаточной точ- 
ности анализаторов спектра использование их для опре- · 
деления «полос забития» не всегда возможно. 

Для анализа частотного распределения контактных 
помех приходится использовать стандартные измерители 
напряжения помех. Измерения проводятся на многих ча- 
стотах, расположенных достаточно плотно в пределах 
«полос забития», так как с помощью серийно-выпускае- 
мых измерителей помех исследуется только узкий учас- 
ток частотного спектра. «Полосы забития» контактными 
помехами около частот основных излучений передатчи- 
ков подвижного объекта достигают 2—3 МГц и более в 
зависимости от их мощности. 

Эти измерения трудоемкие и связаны с большой поте- 
рей времени, из-за чего снижается также достоверность 
получаемых результатов. За время измерений условия, 
определяющие уровни контактных и прочих видов помех, 
могут существенно измениться. 

Выходом из этого положения является разработка 
средств оперативного измерения помех на многих часто- 
тах в автоматическом режиме и выдачи результатов в 
виде, удобном для последующей статистической обра- 
ботки. В настоящее время в промышленности разраба- 
тывается подобная аппаратура, позволяющая оценивать 
помеховую обстановку в широком интервале частот. В 
качестве измерителя помех в такой аппаратуре может 
быть использован радиоприемник, идентичный устанав- 
ливаемым на подвижных объектах, работающий саналд- 
гичной приемной антенной и сопряженный со средства- 
ми автоматической обработки и регистрации результа- 
тов измерений. 

Многофакторность процесса распределения контакт- 
ных помех обусловливает необходимость применения при 
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их исследовании электронно-вычислительной техники, 
пример использования которой для решения конкретной 
задачи приводится ниже. 


4.3. МЕТОД СТАТИСТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА 
ХАРАКТЕРИСТИК РАСПРЕДЕЛЕНИЯ 
КОНТАКТНЫХ ПОМЕХ 


цессов, к которым можно отнести контактные помехи, 
связаны с проведением огромного числа ‘обработок в 
целях набора представительных выборок при вариации 
каждого из влияющих факторов. Оперативное и точное 
определение числовых характеристик законов распреде- 
ления возможно лишь при автоматизации процессов ана- 
лиза случайных процессов с использованием средств вы- 
числительной техники. 

Для определения закона и характеристик распреде- 
ления огибающей суммарного уровня контактных помех 
была разработана специальная методика статистическо- 
го анализа с использованием электронно-вычислительной 
машины, работающей в реальном масштабе В В 
режиме прерывания программ. 


Пусть огибающая напряжения контактных помех опи- 
сывается случайной функцией И (і). Частная реализация 
распределения помех показана на осциллограмме 
(рис. 4.1). 


——————————————— 
2 о 02 44 06 08 ИИ) 


Рис. 4.1. Осциллограмма контактных помех 
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Относителыной длительностью помехи ту, на уровне 
анализа И. будем называть 


п 
>: 
2] 
и 2 27 ТЬ 


СЫ т трагата ара 


где л — количество случаев превышения («выбросов») 
помехой уровня 1; 
і; — время длительности «выбросов»; 
Т. — суммарное время превышения помехой уровня 
анализа Ца: 
Г — время обработки помехи. 

При условии стационарности процесса 0 (1) с увели- 
чением интервала обработки Т величина ту, будет 
стремиться к вероятности наличия контактных помех с 
уровнем выше (а. ое 

ии = Р[О (9 > 0 = (0.), 
где 17 (Оа) — функция распределения огибающей напря- 
жения контактных помех. 

Увеличив уровень анализа на величину ДИа, можно 
таким же образом вычислить значение (И. -+ЛИа). 
Таким образом, закон распределения амплитуды огиба- 
ющей 10 (Оа) может быть определен в результате после- 
довательного статистического анализа распределений 
длительностей «выбросов» помехи на разных уровнях 
ограничения. При этом уровни анализа должны охваты- 
вать весь интервал уровней ожидаемых контактных по- 
мех. 

Структурная схема метода, реализующего изложен- 
ный принцип определения закона распределения уровня 
контактных помех, представлена на рис. 4.2, 


А0, 


Ффорицрователь 
ИПУЛ6С08 
Д 


Преобразователь 
«аоеия-тоб» 


Рис. 4.2. Структурная схема метода статистического анализа 
‚контактных помех 
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Случайный процесс (И(Р), описывающий изменение 
уровня напряжения контактных помех, поступает на фор- 
мирователь импульсов прерывания (ФИП), представля- 
ющий собой специальную схему многоуровневого ампли- 
тудного селектора с двумя каналами выдачи импульсов 
прерывания программы (ИПП) на электронно-вычисли- 
тельную машину (ЭВМ). 

Критерием выдачи ИПП по первому каналу является 
выполнение условий: 

О (0) < 0 


О (Е А2) >И. 
по второму каналу | 

О (0) 20 

О (+ Д) < 0,, 


где О. — установленный на ограничителе уровень ана- 
лиза; 
Лі — малый отрезок времени. 

По импульсам прерывания ЭВМ осуществляет управ- 
ление работой преобразователя «время — код» (съем 
информации в ячейки памяти вычислительной машины, 
сброс преобразователя на «нуль» после каждого съема 
информации), а также первичную обработку информа- 
ции о временном распределении «выбросов» случайного 
процесса И ({) за установленный уровень анализа (а и 
пауз между «выбросами» по специальной «аварийной» 
программе работы. 

По достижении заданного времени обработки контакт- 
ных помех Та. зад производится окончательная обработ- 
ка массива значений длительностей «выбросов» и пауз 
между ними на установленном уровне ограничения и ре- 
зультаты расчета выдаются на цифровую печать. Пере- 
_ ход к обработке контактных помех на следующем уровне 


ограничения происходит автоматически после окончания: 


процесса обработки на предыдущем уровне анализа. 


Практическая реализация данного метода была осу: 
ществлена с использованием ЭВМ «Днепр-1».- Устрой-: 
ство обеспечивает определение и выдачу на цифровую. 


печать следующих статистических характеристик рас- 
пределения контактных помех: 


— математического ожидания и дисперсии длитель- 


ностей «выбросов» и пауз между ними на уровнях ана: 
лиза; | г 


19. 


— суммарного и относительного времени пребывания 
случайного процесса (О (ТР) выше и. ниже уровней ана- 
лиза; | | 

— гистограмм распределения длительностей «выбро- 
сов» и пауз. 

0; 
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Рис. 4.3. Функциональная схема установки для статисти- 
ческого анализа контактных помех 


Эти характеристики обеспечивали последующее гра- 
фическое определение одномерного интегрального за- 
кона распределения огибающей, пикфактора и скваж- 
ности контактных помех. 

Функциональная схема установки приведена на 
рис. 4.3. Установка состоит из источника случайного про- 
цесса, многоуровневого амплитудного селектора, устрой- 
ства сопряжения, генератора стандартной частоты, дис- 
кретного датчика и схемы сброса датчика на «нуль». 

В качестве источника случайного процесса 0 (#) ис- 
пользовался магнитофон. Контактные помехи предвари- 
тельно записывались на магнитофонную ленту. Запись 
осуществлялась с выхода специального измерительного 
приемника. Для идентичности условий исследования за- 
пись помех и последующее их воспроизведение при обра- 
ботке на ЭВМ осуществлялись при фиксированных по- 
ложениях ручек регулировок и работе каскадов усили: 
телей приемника и магнитофона на линейном участке 
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характеристики. Привязка уровней ограничения ампли- 
тудного селектора к уровням контактных помех на входе 
измерительного приемника проводилась по калибровоч- 


Рис. 4.4. Временные диаграммы, поясняющие работу уста- 
1 (0):7:971 


ному графику. График составлен на основе обработки: 
записей сигналов известной частоты и амплитуды, по: 
даваемых со специального генератора на вход измери: 
тельного приемника. ! 


ТТ лил ДА ппаплтаорпантт рпаманитта пи 
па рис. х.з предапавлены врем с 


ясняющие работу всей установки. 
Случайный уровень контактных помех с магнитофона 
поступает на амплитудный селектор, который «срезает» 
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его по установленному уровню анализа (О. Устройство 

сопряжения выдает ИПП в ЭВМ в моменты перехода 

случайного уровня помехи через уровень отранияения по 
О 

двум каналам: при переходе снизу вверх ( т 0) — по 


| | аб 
первому каналу, сверху вниз = < 0 | — по второму ка- 


налу. С генератора стандартной частоты стабилизиро- 
ванные импульсы с постоянной амплитудой и длительно- 
стью поступают на дискретный датчик, собранный по 
схеме двоичного счетчика. 

При приходе ИПП по любому из двух каналов ЭВМ 
начинает работать в режиме прерывания программ. 
В устройстве управления ЭВМ вырабатывается импульс 
для съема информации с дискретного датчика. Инфор- 
мация в двоичном коде о длительностях «выбросов» 
случайного процесса помех за установленный уровень 
ограничения (при приходе ИПП по второму каналу) 
либо пауз между. «выбросами» (при приходе ИПП по 
первому каналу) с триггеров дискретного датчика запи- 
сывается в ячейки памяти ЭВМ. 

Спустя время тзад, значительно меньшее интервала 
следования импульсов с генератора стандартной частоты, 
с помощью схемы оброса датчика, представляющей схе- 
му задержки с усилителем, производится формирование 
из импульса съема информации импульса сброса, обну- 
ляющего дискретный датчик. - 

Параллельно с этим в ЭВМ по «аварийной» програм- 
ме происходит первичная обработка информации. К мо- 
менту прихода очередного ИПП по другому каналу ЭВМ 
должна завершить выполнение «аварийной» программы 
по предыдущему импульсу прерывания. Одновременная 
работа ЭВМ сразу по двум ИПИ невозможна. 

Блок-схема алгоритма программной реализации ме- 
тода приведена на рис. 4.5. 

Исходным положением при работе в режиме прерыва- 
ния выбран «останов», т. е. ЭВМ, которая, отработав ко- 
роткую «аварийную» программу по приходу одного ИПП, 
‚ждет прихода следующего ИПП. «Аварийная» програм- 
ма состоит из минимально необходимого числа команд, 
так как возможность метода по регистрации минималь- 
ных длительностей пауз или «выбросов» определяется 
временем отработки вычислительной машиной по одному 
импульсу прерывания. | 
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Критерием выхода ЭВМ из работы в режиме преры- 
вания программ может служить заранее заданное время 
анализа случайного процесса Та. зад, как на рис. 4.5, или 
количество прерываний, определяемое из имеющегося 
числа ячеек памяти для хранения массивов значений 
длительностей «выбросов» и пауз между ними. 


Выход из «аварийной» программы осуществляется за- 
сылкой в регистр разрешения прерываний ЭВМ импуль- 
сов запрещения прерываний. 

Математическая обработка значений 2, ий, записан- 


ных в ячейки памяти, производится по известным форму- 
лам математической статистики, обеспечивающим полу: 
чение состоятельных и. несмещенных оценок искомых па- 
раметров распределений. 

При определении лишь двух параметров (математи- 
ческого ожидания и дисперсии) распределения значений 
іі И 1, можно обойтись без выделения огромного числа 
ячеек памяти для хранения массива их значений, если 
дисперсия будет определяться через второй начальный 
момент: 


Д=(&—т) т, 
где аз — второй начальный момент, 
п 
> 4 
==; 
п 


т, — математическое ожидание, 


п а 
ЭЭ 


і = |] 


З 
| 


п — число прерываний программы. 


По окончании процесса анализа помех на одном уров- 
не ограничения ЭВМ автоматически переходит .к ана- 
лизу на следующем уровне. Величина шага анализа Аа 
задается (подбирается) в зависимости от диапазона из- 
менения уровня контактных помех и необходимой точ- 
ности определения интегральной функции распределения 
огибающей. 
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К числу достоинств данного метода следует отнести 
соответствие результатов статистического анализа реаль- 
ным значениям контактных помех, воздействующих на 
радиосвязь с подвижных объектов. Достигается это тем, 
что запись контактных помех осуществляется в натурных 
условиях с выходов приемников, идентичных использу - 
емым для радиосвязи и ‚ работающих на штатную при- 
емную антенну. 


42 СТАТИСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
КОНТАКТНЫХ ПОМЕХ И ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ 
НА ИХ УРОВЕНЬ 


Приведенные ниже статистические характеристики 
контактных помех получены в ходе массовых измерений 
при работе передающих и приемных радиосредств, уста- 
новленных в вагонах железнодорожного состава. Однако 
основные закономерности по распределению контактных 
радиопомех и влиянию различных факторов справедли- 
вы для всех видов подвижных узлов связи. 

Результаты измерений и последующая статистическая 
обработка на ЭВМ подтверждают квазиимпульсный ха- 
рактер распределения суммарного уровня контактных 
помех с наличием некоторой постоянной составляющей 
и импульсных выбросов. При установившейся скорости 
движения математическое ожидание и дисперсия дли- 
тельности импульсов помех на уровнях анализа изменя- 
ются незначительно, а случайный процесс, описывающий 
распределение уровня контактных радиопомех с допусти- 
мой погрешностью, может рассматриваться как стаци- 
онарный. Интервалы локальной стационарности при дви- 
жении по неэлектрифицированным участкам железной 
дороги достигают 30 мин. 

Плотность вероятности суммарного уровня контакт- 
ных помех может быть описана с помощью логарифми- 
чески-нормального распределения. Параметры функции 
распределения определяются условиями проведения из- 
мерений контактных помех. 

Исследование. влияния различных факторов на уро: 
вень контактных радиопомех проводилось как путем по- 
становки специальных экспериментов, так и путем изме- 
рений в реальных условиях действующей радиосвязи. 
Объем полученных экспериментальных материалов до- 
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статочен ‘для получения ОЗОЕОЕЕ оценок по воздей- 
ствию каждого фактора. · 

Оценка ширины «полосы ое контактными по- 
‘‚мехами ЛЁ; около частот облучающих излучений прово- 
дилась по уровню 15. дБ относительно 1 мкВ на входе 
радиоприемника. Выбор этого значения обусловлен нали: 
чием других видов помех, которые при меньшем уровне 
существенно искажали бы результаты экспериментов. 

Влияние мощности излучения передатчиков подвиж- 
ного объекта на уровень контактных помех иллюстри- 
руется графиками на рис. 4.6. Кривые получены при про- 
странственном разносе между передатчиком и приемни- 
ком, равном 125 м, и работе их на рамочные антенны 
магнитного типа. Ширина полосы пропускания приемни- 
ка равнялась 1,1 кГц. Из рис. 4.6 видно, что при работе 
на подвижном объекте нескольких радиопередатчиков 
уровень контактных помех в основном определяется ра 
ботой наиболее мощного передатчика. . 

Вектор электрической напряженности поля передат- 
чика в месте нахождения переменного контакта можно. 
выразилр в виде 


ЕЕ Б „е!°"е 5-3, меаф): 


тде Ё — амплитуда онаа рар Е об- 
2, лучающего поля в точке контактирования; 


‚. во — круговая часгота облучающего излучения; 
996 ти, 27 

к — волновой коэффициент; а 

г — расстояние: от передатчика до контакта; 
_ ф— фаза. 

Результирующий электрический вектор при работе 
М передатчиков на частоте фо определяется по закону 
сложения векторов. Его величина зависит от ёоотноше- 
ния амплитуд, разности фаз и углов прихода. Поэтому 
при одновременной работе нескольких передатчиков на` 
одной и той же частоте уровень возникающих контакт- 
ных помех меньше, чем при работе одного передатчика с 
мощностью, равной сумме их мощностей. 

Зависимость уровней контактных помех от частотной 
расстройки между частотами излучения и измерения хо- 
рошоз тзрохоимарустея выражением 


зеле рав 37%" 
Им. 
82 


где Ок. > уровень контактных помех в дБ на входе 
приемника относительно | мкВ; . 

ей в коэффициент аппроксимации; = 

. _ Ар разность частот между частотами излучения 

ЕИ пере алаи и сороки па В МЕ. 


Рис. 4.6. Изменение уровня контактных помех в за- | 
висимости от частоты, количества и мощности пере- 
датчиков: 


І — совместная ` работа трех’ передатчиков с мощностями · 
излучения 1, 3 и 5 кВт; 2 — работа одного передатчика 
мощностью 5 кВт; 3 — работа одного передатчика мощно- 
стью 3 кВт; 4 — работа. одного передатчика мощностью 
ЕЮ Вт ут 


Значение коэффициента а определяется эксперимен- 
тально для каждого подвижного объекта с учетом про- · 
странственного разноса передатчиков и приемников, 
мощности излучения передатчиков н ширины полосы при-. 
ема приемников. Для условий проведения эксперимента. 
представленного на рис. 4.6, коэффициенты аппрокси- 
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5$. ЛЕ ЗЗАВЯ Е аа а ка 
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мации составляют: а=17 для кривой [, а=15 для кри- 
вой 2, а=11 для кривой 3 и а=7 для кривой 4. 

Аналогичный характер убывания уровней контактных 
помех с увеличением величины частотной отстройки 
наблюдается и около гармонических и интермодуляцион- 
ных излучений. Максимумы этих кривых убывают с рос- 
том номеров гармоник и порядка интермодуляционных 
и комбинационных частот. 

Влияние увеличения мощности облучающего излуче- 
ния передатчиков сказывается не только на возрастании 
уровня контактных радиопомех, но и на резком расши- 
рении с некоторого значения мощности суммарной ши- 
рины полосы частот забития. 

Причина этого состоит в проявлении нелинейности 
облучаемых переменных контактов. Так, если работа пе- 
ременных контактов в линейном режиме сопровождается 
возникновением контактных помех лишь около основ- 
ного и гармонических излучений передатчиков, то при 
работе в нелинейном режиме полосы частот, пораженных 
контактными помехами, появляются и около комбинаци- 
онных частот. Экспериментально установлено, что при 
мощностях излучения передатчиков выше 1 кВт резко ус- 
ложняется поиск доступных рабочих частот для прием- 
ников из-за расширения спектра частот, поражаемых кон- 
тактными помехами. 

Естественно, что некоторые контактные пары рабо- 
тают в нелинейном режиме и при малых мощностях из- 
лучения. Это прежде всего переменные контакты вблизи 
передающей антенны. Однако ввиду их удаленности от 
приемной антенны и сравнительной малочисленности ме- 
шающее влияние этих контактов на радиоприем сказы- 
вается незначительно. При больших же мощностях в не- 
линейный режим работы переходит значительное число 
переменных контактов, в том числе и расположенные 
вблизи приемной антенны. 

Уровень контактных помех с удалением от передаю- 
щей антенны уменьшается. На рис. 4.7 показано распре- 
деление уровня контактных помех по вагонам железно- 
дорожного состава. Графики получены при работе пере- 
датчика в первом вагоне на частоте 10,140 МГц с излу- 
чаемой мощностью 3 кВт. Измерения проводились с по- 
мощью стандартного измерителя помех со шлыревой ан- 
тенной на частоте 11 МГц. Скорость движения состав- 
ляла 60 км/ч. 
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Кривые хорошо согласуются с характером распреде- 
ления электрической. напряженности поля в ближней 
зоне. Уровни контактных помех при удалениях от пере- 
дающей антенны менее ^/2* убывают обратно пропорци- 
онально кубу, в промежутке от А/2т до 2пл\ — обратно 
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Рис. 4.7. Распределение уровня контактных 
помех по вагонам железнодорожного состава 
в зависимости от вида тяги и железной дороги: 


1 — электровоз; 2 — тепловоз под контактной сетью: 
3 — тепловоз на неэлектрифицированной железной до- 
роге 


пропорционально квадрату расстояния до источника об- 
лучающего электромагнитного поля. Возрастание уров- 
ней контактных помех в последнем вагоне при движении 
под контактной сетью железной дороги можно объяснить 
отражением от неоднородности, если систему «контакт- 
ный провод — железнодорожный состав — рельсы» рас- 
сматривать как длинную линию. | 
Контактная сеть, металлическая масса корпусов ваго- 
нов железнодорожного состава способствуют переносу 
контактных помех к приемным антеннам. Доказатель- 
ством этого является то, что угол прихода контактных 
помех совпадает с осью железнодорожного состава. 
Экспериментальное подтверждение этого предположе- 
ния получено измерениями контактных помех на направ- 
ленную рамочную антенну`компаратора, установленного 
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на вращающейся платформе.на крыше вагона. На. кри: 
волинейных участках железной дороги направление при- 
хода максимального уровня контактных помех всегда 
совпадает с осью приемного вагона, а не с нападение 
на передающую антенну. өр і 
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Рис; 4.8. Влияние скорости’ движения подвижного 
объекта на ширину полосы частот, пораженных кон- 
тактными помехами 


Ширина «полосы забития» контактными помехами 
несколько уменьшается с возрастанием частоты облуча- 
ющего электромагнитного поля передатчика. Это явле- 
ние хорошо согласуется с теоретическими положениями 
главы 2. На высоких частотах эквивалентное контактное 
сопротивление переменных контактов подвижного объ- 
екта определяется в основном емкостной составляющей, 
величина. сопротивления которой с увеличением частоты 
уменьшается Уменьшение величины изменения сопро- 
тивления переменного контакта вызывает уменьшение ис- 
каженной составляющей в составе электроматнитного 
поля вторичного излучения. 

Уровень и частотное распределение контактных по- 
мех во многом зависят от условий и режима движения 
подвижного объекта. Результаты измерений по оценке 
влияния скорости движения на ширину полосы частот, 
пораженных контактными помехами около основной час- 
тоты излучения передатчика, приведены на рис. 4.8. 

Из рис. 4.8 следует, что при увеличении скорости дви- 
жения до 60 км/ч Уровень контактных помех возрастает 
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незначительно. При дальнейшем повышении скорости 
наблюдается резкое расширение ширины «полосы заби- 
тия» контактными помехами. 

Предполагается, что резкое увеличение уровня кон- 
тактных помех при высоких скоростях движения под- 
вижных объектов вызывается проявлением одной или 
всей совокупности следующих причин: 


1. На высоких скоростях увеличивается сопротивле- 
ние заземления корпуса автомашин и железнодорожных 
вагонов. Так, например, в условиях железнодорожного 
транспорта микрошероховатости на поверхности желез- 
нодорожных рельсов и колес не успевают продавли- 
ваться, эффективная площадь контактирования умень- 
шается. Вследствие этого увеличивается потенциал, на- 
водимый на корпусе подвижного объекта, и контактиро- 
вание элементов конструкции ет при больших 
напряжениях. 


2. Увеличивается число переменных контактов. В от- 
носительное движение приходят части конструкции, ме- 
жду которыми при малых скоростях а устой: 
чивый контакт. 


3. Повышается частота контактирования элементов 
конструкции, что вызывает г расширение спектра контакт- 
ных помех. 

В условиях речных и морских судов аналогичные яв- 
ления могут возникать за счет качки. = 

Измерениями установлено, что торможение, резкие по- 
вороты и набор скорости сопровождаются увеличением 
уровня контактных помех. При трогании с места уровень 
контактных помех возрастает за счет появления в их со- 
ставе составляющих с незначительными амплитудами. 
При торможении, проезде подвижных объектов по мо- 
стам с металлическими фермами структура контактных 
помех резко изменяется: происходит увеличение ампли- 
туд и уменьшение длительности импульсных выбросов, 
сокращение пауз между ними. На железнодорожных 
объектах уровень контактных помех возрастает также 
при проходе встречных поездов, при проезде мимо опор 
подвески контактной сети. 


Визуальный анализ эне 
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ных помех свидетельствует о неравномәрности спектраль- 
ной плотности помех в пределах «полосы забития» 
(рис. 4.9). Наличие дискретных составляющих в спектре 


контактных помех может быть объяснено периодично- 
стью в процессе соприкосновения отдельных контактных 
пар в процессе движения подвижного объекта. 

При движении корпус любого подвижного объекта 
испытывает горизонтальные и вертикальные колебания. 
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Рис. 4.9. Спектрограмма контактных гомех при 
движении подвижного объекта 


Вероятность возникновения этих колебаний определяется 
как воздействием внешних факторов (вибрация, тряска, 
качка), так и резонансными свойствами механических 
связей в конструкции корпуса и его элементах. 
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БОРЬБА С КОНТАКТНЫМИ ПОМЕХАМИ 
И ЭМС РЭС ПОДВИЖНЫХ ОБЪЕКТОВ 


5.1. СПОСОБЫ УСТРАНЕНИЯ ИЛИ ОСЛАБЛЕНИЯ 
КОНТАКТНЫХ ПОМЕХ | 
В асо ИХ ВОЗНИКНОВЕНИЯ 


Как было показано выше, в условиях современного. 
гранспорта принципиально нельзя полностью сизба- 
виться от переменных контактов, возникающих при 
движении подвижных объектов, а следовательно, и от 
контактных помех. 

Борьба с контактными помехами в местах их воз- 
никновения может вестись по следующим основным на- 
правлениям: Е 

— устранение переменных контактов и причин их 
возникновения; 

— уменьшение величин наведенного тока, протекаю- 
щего через переменное контактное ‘сопротивление, и на- 
пряжения, прикладываемого к контактному промежутку; 

— экранирование источников контактных помех. 

Уменьшение числа переменных контактов в подвиж: 
ном объекте может осуществляться разными способамя. _ 
Наиболее простым и надежным способом обеспечения 
постоянства сопротивления между деталями и элемен- 
тами корпусов подвижных объектов являются сварка и 
пайка. Этот способ может быть применим во всех слу- 
чаях, когда по конструктивным соображениям допуска- 
ются подобные соединения элементов подвижного объ- 
екта. Наиболее характерными примерами таких соедине- 
ний можно назвать обеспечение электрического контакта 
между шинами заземлений с кузовом автомашины, кор- 
пусом корабля, фюзеляжем самолета, т. е. везде, где 
требуется неразъемное и жесткое соединение элементов. 
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Если сборкой контактирующихся деталей достиз 
гается устранение причины возникновения контактных 
помех путем механического и электрического соединения 
элементов контактной пары, то при использовании ме- 
тода изоляции контактирующихся деталей, наоборот, пе- 
реходное сопротивление в местах касания увеличивается 
до бесконечной величины. Метод приводит к полному 
прекращению протекания постоянного тока через пере- 
менное контактное сопротивление. 

Для устранения взаимного касания металлических 
элементов между ними устанавливают изоляционные 
прокладки, в качестве которых могут быть использованы 
различные диэлектрики. Основным требованием к изо- 
ляционным прокладкам являются их механическая проч- 
ность и хорошие диэлектрические свойства в используе- 
мом диапазоне радиочастот. 

Для изоляции деталей, между которыми в процессе 
движения подвижного объекта не возникает больших 
механических усилий, можно рекомендовать резиновые 
и капроновые прокладки, втулки. Широкое применение 
получают прокладки из текстолита, пластмасс, синтети- 
ческих смол, обладающих неплохими диэлектрическими 
параметрами. Качественная изоляция на высоких часто- 
тах обеспечивается при использовании фторопласта, ра- 
диофарфора. 

При установке изоляционных прокладок сохраняется 
подвижность и свобода перемещений контактирующихся 
элементов, но электрическая связь между ними сводится 
до минимальной величины. Известно, что установка ди- 
электрика между проводящими поверхностями приводит 
к образованию конденсатора, сопротивление которого 
высокочастотному току будет определяться его емкостью. 
Таким образом, при взаимном перемещении элементов 
контактной пары, изолированных прокладкой, реактив- 
ное сопротивление между ними будет все же непостоян: 
ным и вместо амплитудно-фазовой модуляции облучаю- 
щего электромагнитного поля, как это было в случае 
неизолированного переменного контакта, будет проис- 
ходить одна паразитная фазовая модуляция. Глубина 
модуляции будет весьма незначительной, так как диа- 
пазон изменения емкостной составляющей контакт- 
ного сопротивления небольшой, особенно в случаях 
применения достаточно толстых изоляционных про- 
кладок, 
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Полное устранение переменного контакта осуществ- 
ляется заменой металлических элементов контактных 
пар на диэлектрические, если это возможно по условиям 
эксплуатации подвижных объектов. Так, например, в ус- 
ловиях железнодорожного транспорта устранение чрез- 
вычайно интенсивного источника контактных помех — 
металлических тормозных колодок достигается изготов- 
лением их из синтетических материалов на основе кау- 
чука и фенолформальдегидной смолы. Металлические 
сетки ограждения на судах заменяют на капроновые. 

Другим направлением борьбы с контактными поме- 
хами является уменьшение величины наведенного высо- 
кочастотного тока, протекающего через переменное кон- 
тактное сопротивление. Это может быть достигнуто не- 
сколькими способами. 

Наиболее простым считается максимально возмож: 
ное удаление передающих и приемных антенн от пере- 
менных контактов. При этом уменьшается величина 
электродвижущей силы, наводимой на контактирую- 
щихся элементах электромагнитным полем передатчика, 
и происходит ослабление контактных помех на пути их 
распространения к приемной антенне. Этот способ целе- 
сообразно учитывать при проектировании подвижных 
узлов связи. Но практика показывает весьма ограничен- 
ную возможность использования этого способа. Это в 
первую очередь касается малогабаритных подвижных 
объектов (автомашин, самолетов), а также подвижных 
узлов связи с большим количеством всевозможных ра- 
диоэлектронных средств (железнодорожные и корабель- 
ные узлы связи). 

Возможность резкого изменения наведенного тока 
проводимости, протекающего через переменный контакт, 
в значительной степени ‘уменьшается при уменьшении ве- 
личины переходного сопротивления между контактирую- 
щимися элементами подвижного объекта. Это дости- 
гается параллельным соединением переменного контакт- 
ного сопротивления и высокопроводящего шунта. 

Метод шунтирования сводится к обеспечению надеж- 
ного электрического соединения между соприкасающи- 
мися металлическими деталями. Само по себе соедине- 
ние деталей может быть осуществлено различными спо- 
собами, выбор которых зависит от особенностей конст- 
рукции, условий работы и эксплуатации подвижных 
объектов. 
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_ Шунтирование осуществляется с помощью гибких ме- 
таллических перемычек, контактных пружин и других 
устройств. Шунты, имея малое внутреннее сопротивле- 
‘ние, закорачивают переменное контактное сопротивление 
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Рис. 5.1. Эквивалентная схема зашунтирован- 
ного переменного контакта, облучаемого элек- 
тромагнитным полем 


и устраняют тем самым возможность резких бросков 
тока, протекающего по цепи. | м | 
Эквивалентную схему зашунтированного облучаемого 
переменного контакта можно представить в виде, изо- 
браженном на рис. 5.1. ру 
‚При шунтировании значительная часть наведенного 
тока проводимости протекает через короткозамыкающую 
перемычку и лишь малая часть его — непосредственно 
через контактное сопротивление. Отношение тока, про- 
текающего через контактное сопротивление, до и после 
шунтирования равно | | 
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где 2н (2) =2к (1) + гол. 
Шунтированием достигается уменьшение напряжения 
на контактном стыке в ќу раз 
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Таким образом, за счет перераспределения тока и на- 
пряжения в цепи с переменным контактным сопротивле- 
нием. обеспечивается невыполнение одного или сразу 
обоих условий возникновения электрической дуги (2.11). 

Экспериментально эффективность шунтирования Эш 
может быть оценена как отношение эффективной полосы 
спектра электромагнитного поля вторичного излучения 
до и после шунтирования: 

Эш = Е. 

Измерения по методикам экспериментального моде- 
лирования контактных помех (глава 3) показали, что 
Эш2>22 около несущей частоты и Эш2>5 около частот 
гармоник облучающего электромагнитного поля передат- 
чика. Уменьшение уровня контактных помех за счет шун- 
тирования составляет 20—30 дБ. 

В результате экспериментальных исследований вы- 
явилось, что особо тщательно необходимо шунтировать 
переменные контакты вблизи передатчиков и приемников. 

Переменные контакты. вблизи передающих антенн 
обычно работают в нелинейном режиме. На них наво- 
дится наибольшая ЭДС; кроме того, через них могут 
замыкаться токи смещения и токи утечки передающих 
антенн. Разность потенциалов между контактирующи- 
мися элементами достаточна для возникновения дуговых 
процессов или искрообразования. Необходимость тща- 
тельного шунтирования переменных . контактов вблизи 
приемных антенн следует из малых затуханий контакт- · 
ных помех на пути их распространения к приемной ан- 
тенне. 

Шунтирующие перемычки изготавливаются из кабель- 
ных плетенок, гибких проводов. Основные требования, 
которые предъявляются к ним, сводятся к следующему: 

— внутреннее сопротивление перемычек должно быть 
минимальным; | 

— параметры перемычек должны быть постоянными 
во времени и не должны изменяться при ударах, вибра- 
циях, ускорениях, при изменении температуры и влаж- 
НОСТИ; 

— отсутствие процессов окисления и коррозии. 

Известно, что сопротивление перемычек током вы- 
сокой частоты носит индуктивный характер и находится 
в прямой пропорциональности от ее длины. Эксперимен- 
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тально установлено [2], что стальная перемычка длиной 
300—350 мм на частоте 10 МГц имеет сопротивление 
4—8 Ом, что является весьма большой величиной и в 
значительной степени снижает эффективность защиты. 
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Рис. 5.2. Изменение модуля сопротивления шунта | 2ш | на 
различных частотах 


По результатам измерений авторов, активная состав- 
ляющая медной посеребренной перемычки длиной 150 мм 
равна 0,02 Ом, индуктивность ее — 0,02 мкГ. На рис. 5.2 
представлена зависимость модуля сопротивления такой 
перемычки от частоты. Из графика следует, что на час- 
тоте 20 МГц перемычка имеет сопротивление 0,4 Ом, 
т. е. в 20 раз больше сопротивления ее постоянному 
току. 

Высокочастотное сопротивление перемычки может 
быть уменьшено последовательным соединением емкости. 
При этом образуется последовательный колебательный 
контур, имеющий резонанс на определенной частоте. 
Однако резонансная перемычка не будет пропускать по- 
стоянный ток. 

В любом случае с точки зрения подавления контакт- 
ных помех медные плетеные перемычки эффективнее 
стальных, у которых не только большее сопротивление, _ 
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но и неудовлетворительные контактные свойства между 
отдельными проволочками оплетки. На практике исполь- 
зуют кабельные плетенки типа ПМЛ, провода марки 
ПАМГ, ПАБ, ПШ. 

В зависимости от условий эксплуатации, вида шун- 
тируемого контактного промежутка перемычки могут 
быть приваренными или разъемными. 

Если по условиям эксплуатации соприкасающиеся 
металлические детали имеют ограниченное взаимное пе- 
ремещение и не требуют их снятия, то целесообразно 
использовать перемычки, приваренные с обеих сторон, 
чем обеспечивается постоянный контакт в местах их со- 
единений. К таким деталям можно отнести обшивку фю- 
зеляжа самолета, кузова вагона, автомашины, палубные 
соединения корабля, двери, различные люки И т. д. 

В противном случае, когда величина взаимного пере- 
мещения деталей значительна, а по условиям эксплуа- 
тации и ремонта требуется разъединение этих деталей 
(например, рама вагона с тележкой, автосцепки и про- 
чее), используются разъемные перемычки. При этом же- 
лательно один конец перемычки приварить, а на втором 
конце приварить или напаять наконечник, который дол- 
жен быть соединен с другим контактирующимся элемен- 
том с помощью винтов, болтов. Для достижения малого 
сопротивления соединения целесообразно наконечник 
перемычки зажимать между двумя пластинами, одна из 
которых должна быть приварена к основанию. На- 
конечник и зажимные пластины желательно посереб- 
рить. 

Перемычки должны крепиться как можно ближе к 
шунтируемому контактному стыку и иметь минимально 
возможную длину, что необходимо не только для полу- 
чения минимального шунтирующего сопротивления. В оп- 
‚ ределенных условиях система «шунтирующая пере- 
мычка — контактирующие элементы» может упрощенно 
рассматриваться как «рамка», напряженность поля из- 
лучения которой прямо пропорциональна площади 
«рамки» и протекающему по ней току. Таким образом, 
на некоторых частотах шунтирующая перемычка не 
только не подавляет контактные помехи, а даже сможет 
способствовать увеличению их уровня. Замечено, что 
это происходит на частотах, при которых длина пе- 
ремычки составляет приблизительно четверть длины 
ВОЛНЫ. 
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Переменные контакты с трением качения и сколь- 
жения шунтируются графитовыми щетками, контакт- 
ными пружинами. | 

Любой подвижный узел связи, так же как и стацио- 
нарные, должен иметь устойчивое и малое сопротивле- 
ние заземления. Если для стационарных объектов этот 


2, 


Рис. 5.3. Эквивалентная схема облучаемого пе- 
ременного контакта с учетом сопротивления за- 
земления 


вопрос решается сравнительно просто, то для подвиж- 
ных объектов связано с преодолением значительных 
трудностей. Величина сопротивления заземления в зна- 
чительной мере определяет уровень высокочастотного 
потенциала, наводимого облучающим электромагнитным 
полем на металлическом кузове, корпусе подвижных 
объектов. 

В отличие от эквивалентной схемы изолированного 
облучаемого переменного контакта, рассматриваемого 
в главах 2 и З книги, эквивалентная схема реального 
переменного контакта, образованного из частей конст- 
рукции подвижного объекта, включает сопротивления 
заземления элементов контактной пары (рис. 5.3). 

Изменение тока в таком переменном контакте будет 
определяться величиной сопротивления нагрузки 2н(), 
вычисляемой по формуле 


г, (0) [2заз, (©) + 2заз, (01 

2к (1) + 23аз, (0) + 23аз, (#) ° 
где 2... (и 2... (#7) — сопротивления заземления эле- 
ментов контактной пары. 
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21 (0) = (5.1) 


Из формулы (5.1) следует, что при 2,,, (#) = 
== 2,43, (1) = 0 ток в облучаемом переменном контакте 


не зависит от изменения. контактного сопротивления 
и, следовательно, контактные помехи не возникают. 
Для получения надежного соединения корпуса под- 
вижного объекта с землей необходимо разработать сис- 
тему их заземления. Для подвижных объектов типа ав- 


томашин, вагонов это сводится к проблеме обеспечения . 


ЎА ълАА ДАЛА АТА ъс А А А 


колес. В настоящее время промышленностью разрабо- 
тано специальное антипомеховое заземляющее устрой- 
ство, которое обеспечивает надежное соединение кор- 
пуса вагонов с рельсами, устанавливаемое в буксах ко- 
лес. Устройства с аналогичным принципом используются 
на судах для заземления грузовых электрокранов [2], 
на вертолетах — для шунтирования переменного кон- 
такта между осью и винтами. Как правило, все детали 
контактных устройств должны изготовляться из анти- 
‘коррозионных материалов. Непосредственный контакт с 
вращающимися деталями происходит через графитовые, 
угольные щетки. 


Если представляется техническая возможность для 
устранения контактных помех, используется метод эк- 
ранирования. Суть его заключается в помещении источ- 
ника контактных помех в металлический экран. Сам эк- 
ран препятствует воздействию на переменные контакты 
электромагнитного поля радиопередатчика, тем самым 
устраняется прохождение тока через переменное кон- 
тактное сопротивление. 

В зависимости от конструкции и металла, из которого 
выполнен экран, он по-разному ослабляет магнитную и 
‘электрическую составляющие напряженности электро- 
магнитного поля. Исходя из этого экраны разделяются 
на электростатические, магнитостатические и электро- 
магнитные. 

Экраны электростатического типа эффективно. ослаб- 
ляют электрическую составляющую поля путем замы- 
‘кания силовых линий по поверхности металлического 
листа. Такие экраны эффективны на средних частотах, 
изготавливаются из меди в виде сплошных листов, сетки. 

‚На низких частотах эффективны экраны магнито- 
статического типа, принцип которых ‘основан на замыка- 
нии силовых линий магнитного поля в толще экрана. 


малого сопротивления между корпусом объекта и осями 
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На высоких частотах применяются экраны электро- 
магнитного типа, обладающие одновременно свойствами 
предыдущих типов экранов. Для экранов электромаг- 
нитного типа используют стальные листы. Многослой- 
ные экраны этого типа состоят из слоев диаматнитных 
и ферромагнитных металлов. 

Несмотря на простоту и эффективность, метод экра- 
нирования на подвижных объектах не всегда применим 
по конструктивным причинам. Поэтому на. практике при- 
меняют перечисленные методы дифференцированно, ис- 
ходя из конкретных условий. 

Характерным для подвижных узлов связи является 
наличие большого количества всевозможных кабелей 
управления, связи, синхронизации, блокировки, комму- 
тации и т. д. Некоторые из них располагаются около пе- 
ременных контактов и тем самым становятся перенос- 
чиками контактных помех. Для уменьшения влияния 
контактных помех, распространяющихся по кабелям, 
последние необходимо экранировать и надежно зазем- 
лять на корпус подвижного объекта. Наибольшее подав- 
ление помех достигается при заземлении во многих 
точках. 

Но применение экранирующей оплетки связано с 
повышением массы нагрузки подвижного объекта, его 
стоимости, поэтому альтернативным вариантом может 
стать установка фильтров. Особенно это относится к си- 
ловым кабелям, где тем самым одновременно. подав- 
ляются распространяющиеся по, ним’ индустриальные 
помехи. 

В настоящее время отечественной промышленностью 
выпускаются различные помехоподавляющие фильтры, 
отличающиеся вносимыми затуханиями, током, проходя- 
щим через них, напряжением в цепи, габаритами и кон- 
структивным исполнением. Основными типами фильтров 
являются фильтры ФПС, ФП, ФЕ, ФИС. 

В процессе эксплуатации подвижных узлов связи: не- 
обходим регулярный осмотр состояния: средств. помехо- 
подавления: заменять окислившиеся и. порванные пере- 
мычки, проверять жесткость их крепления. к. контакти- 
рующимся деталям, проверять величину сопротивления 
заземления. 

В условиях подвижных узлов связи: выбор. того. или 
иного способа устранения контактных помех опреде- 
ляется множеством конструктивных, технологических. и 
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эксплуатационных факторов. Может случиться также, 
что необходимая степень подавления контактных помех 
от некоторых источников не может быть достигнута при 
раздельном использовании изложенных выше методов. 
В таких случаях рекомендуется комплексное применение 
методов шунтирования, заземления и экранирования. 


59 ВЫБОР ТИПОВ И РАЗМЕЩЕНИЕ 
ПЕРЕДАЮЩИХ И ПРИЕМНЫХ АНТЕНН 


Уменьшение влияния контактных помех на качество 
радиоприема в подвижных объектах может быть обес- 
печено выбором типов и правильным размещением при- 
емных и передающих антенн. | | 

В электромагнитном поле контактных помех преоб- 
ладает электрическая составляющая. Очевидно, это про- 
исходит потому, что большинство переменных контак- 
тов, образующихся при движении подвижного объекта, 
может быть представлено в виде элементарного излуча- 
теля типа диполя или вибратора, нежели рамки. 

Как элементарные электрические вибраторы можно 
рассматривать облучаемые верхнепалубные устройства 
судов, переменные контакты в межвагонных переходах, 
лопасти вертолетов и т: д Любые облучаемые части кон: 
струкции подвижных объектов, образующие замкнутую 
петлю или виток, могут быть представлены в виде эле- 
ментарных магнитных вибраторов. 

Известно, что основное воздействие контактных по- 
мех на качество радиоприема происходит путем их про- 
никновения на вход приемников через антенну. Поэтому 
приемные антенны магнитного типа будут менее чувст- 
вительны к контактным помехам, чем антенны и 
ческого типа. 

Магнитные антенны обладают еще одним достоин: 
ством — они более компактны, что позволяет размещать 
их в пределах: ограниченного полезного объема подвиж- 
ных объектов. Практика организации радиосвязи пока- 
зала, что при близком размещении над «идеальной 
землей», какой является металлическая масса кузовов, 


зу м м чу ЗТ ГУРГ рь& р, с й А +2 их ТУ РТА ^^ — ш гм мч: Ш => = ^-ъ- 


корпусов подвижных ооъектов, магнитные антенны ра- 


мочного типа имеют более высокую эффективность, чём 

дипольные антенны электрического типа. 
Экспериментальные исслёдования показали, что уро- 

вень контактных.: помех в приемных антеннах зависит 
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от размещения передающих и приемных антенн. Мерой 
влияния передатчиков подвижного объекта на приемные 
антенны может служить коэффициент развязки кр, рав- 
ный отношению мощности контактных помех, измерен- 
ной на выходе приемной антенны в полосе частот около 
основного излучения передатчиков Рр, к мощности из- 
лучения передатчика Рирд: 

ОЕ: 

Р Руд 


В подвижных объектах влияние передающих антенн 
на приемные может происходить не только через непо: 
средственное облучение приемных антенн электромагнит: 
ным полем передатчиков, но и косвенным путем. 

Контактные помехи, занимающие спектр частот около 
частоты основного излучения передатчика, достигают 
приемных антенн по многим помехонесущим элементам. 
Таким образом, влияние передающей антенны на прием- 
ные определяется целым комплексом взаимодействий, 
среди которых емкостные и индуктивные связи антенн 
с переносчиками контактных помех играют существен- 
ную роль. 

Доказательством этого является то, что эксперимен- 
тально установленное направление прихода контактных 
помех к приемной антенне не всегда совпадает с направ- 
лением на передающую антенну. Следовательно, как 
приемная, так и передающая антенны подвижного объ- 
екта должны быть расположены таким образом, чтобы 
их индуктивные и емкостные связи с переносчиком по- 
мех были минимальными. Обычно переносчиком помех 
служит кузов или корпус подвижного объекта. На же- 
лезнодорожных объектах при их движении по электри- 
фицированным участкам железной дороги образуется 
волноводный канал между контактным проводом и ме- 
таллической крышей вагонов. | 

Таким образом, приемопередающие магнитные ан- 
тенны, плоскости рамок которых ориентированы перпен- 
дикулярно к продольной оси автомашины, самолета, ко- 
рабля, будут иметь меньшее взаимное влияние, чем при 
любой другой ориентации. На самолете, кроме того, пе- 
редающие антенны целесообразно размещать сверху фю- 
зеляжа, а приемные — под фюзеляжем. 

Уровень контактных помех во многом определяется 
пространственным разносом передающих и приемных 
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антенн. Наибольшее воздействие на радиоприем оказы- 
вают контактные помехи от близко расположенных К 
приемной. антенне переменных контактов. С удалением 
переменных контактов. их электромагнитное поле вто- 
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Рис. 5.4. Уровень высокочастотного потенциала, наводимого 
электромагнитным полем передатчика на вагонах железнодо- 
‘рожного состава в зависимости от расстояния 


ричного излучения ослабевает по теории ближней зоны: 
сначала обратно пропорционально кубу, затем — квад- 
рату расстояния. “Следовательно, чем меньше величина 
облучающего переменный контакт электромагнитного 
поля, Тем меньше суммарный уровень контактных по- 
мех. Эксперименты. показали полную идентичность Ха- 
рактера распределения уровня контактных помех по же- 
лезнодорожному составу и распределения высокочастот- 
ного потенциала на вагонах состава (рис. 5.4). 

5 Приемные антенны необходимо располагать по: 
дальше от интенсивных источников контактных помех. 
В условиях железнодорожных объектов желательнее 
размещать приемные антенны ближе к середине вагона, 
подальше от источников контактных помех в.межвагон- 
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ных переходах, на самолетах и вертолетах — подальше 
от винта. 


Особые требования с точки зрения борьбы с контакт- 
ными помехами предъявляются к передающим антен- 
нам подвижных узлов связи. Диаграмма направленности 
передающих антенн должна иметь минимум боковых ле- 
пестков, облучающих переменные контакты подвижного 
объекта. ' 


Снижение уровня контактных помех достигается 
уменьшением плотности высокочастотного тока, вызы- 
ваемого его утечкой через изоляторы передающей ан: 
тенны. С этой целью необходимо содержать в чистоте 
поверхность изоляторов, проверять их диэлектрическую 
прочность. Металлизацией и заземлением площадок Под 
передающими антеннами удается предотвратить широ- 
кое растекание высокочастотного тока, уменьшить веро- 
ятность возникновения дуговых процессов в облучаемых 
переменных контактах. Неизлучающие части передаю- 
щих антенн целесообразно покрыть поглощающей 


- краской. 


В случае размещения на подвижном объекте двух и 
более передатчиков при наличии между ними функцио- 
нальной или конструктивной связи возможно их взаим- 
ное воздействие, приводящее к появлению интермоду- 
ляционных излучений. В условиях подвижных объектов 
трудно разместить передающие антенны, чтобы между 
ними не было емкостной или индуктивной связи. 

С точки зрения борьбы с контактными помехами на- 
личие интермодуляции между передатчиками. анало: 
гично появлению в составе радиосрелств подвижного 
узла связи дополнительных источников электромагнит- 
ных полей, облучающих переменные контакты. объекта 
на интермодуляционных частотах. Поэтому при разме- 
шении передающих антенн необходимо стремиться к ми- 
нимально возможному их взаимному влиянию. С этой 
целью не рекомендуется одновременная работа Двух 


близко расположенных передающих антенн без доста- ` 


точного частотного разноса. Эффективными средствами 
борьбы с интермодуляционными излучениями являются 
постановка специальных развязывающих фильтров в ан- 
тенно-фидерные тракты передатчиков, работа передат- 
чиков и приемников с настраиваемыми узкополосными 
антеннами. № а | а. Е 
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53. ЭЛЕКТРОМАГНИТНАЯ СОВМЕСТИМОСТЬ 
РАДИОЭЛЕКТРОННЫХ СРЕДСТВ 
ПОДВИЖНЫХ ОБЪЕКТОВ 


Размещение на ограниченных площадях, определяе- 
мых размерами подвижных объектов, большого количе- 
ства всевозможного радиоэлектронного оборудования 
порождает проблему обеспечения электромагнитной сов- 
местимости (ЭМС) радиосредств подвижных узлов 
СВЯЗИ. 

Понятие ЭМС достаточно емкое и включает широкий 
круг вопросов, поэтому определения ЭМС в различных 
работах неоднозначны. 

В дальнейшем под электромагнитной совместимостью 
будем понимать такое состояние параметров и условий 
функционирования радиоэлектронных средств подвиж- 
ного объекта, при котором обеспечивается возможность 
их одновременной работы в применяемом диапазоне час- 
тот без существенных взаимных помех и с необходимым 
качеством ведения связи. 

Обеспечить ЭМС — это значит добиться нормальных 
условий функционирования для всех радиосредств объ- 
екта. Достигается это путем разработки и подбора ра- 
диоэлектронных средств с необходимыми параметрами, 
‚а также путем создания соответствующих условий для 
их работы. 

Сложность решения проблемы ЭМС определяется 
необходимостью учета множества факторов. | 

Решение проблемы ЭМС начинается с этапа проек- 
тирования подвижного объекта при разработке или под- 
боре соответствующих средств радиосвязи с необходи- 
мыми параметрами и продолжается в течение всех его 
жизненных циклов. 

К числу параметров радиосредств, влияющих на 
ЭМС, относятся прежде всего характеристики передаю- 
щих устройств по основному и неосновному излучению и 
чувствительность радиоприемных устройств по основ- 
ному и неосновным каналам приема. 

На ЭМС оказывают влияние мощности излучения пе- 
редатчиков, диаграммы направленности. антенн, вид из- 
лучения, длины волн и полосы частот, излучаемые пере- 
датчиками. 

Основное излучение передатчиков предназначено для 
осуществления качественной передачи полезной инфор- 
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де Б ны Ч Кок: ЭР2 Бе. За с Е ГЕРОЕВ 


мации. Мощность основного излучения передатчика 
должна быть достаточной, чтобы обеснечить необходимое 
превышение уровня сигнала над помехой на входе при- 
емника корреспондента по основному каналу приема и 
‚в то же время иметь минимально необходимую вели- 
чину, чтобы оказать наименьшее мешающее воздействие 
на другие приемники подвижного объекта, для которых 
данное излучение является помехой. 

С помощью диаграмм направленности антенн можно 
регулировать степень электромагнитной развязки пере- 
дающих и приемных ‘устройств, расположенных на объ- 
екте. При пространственном распространении радио- 
волн длина волны определяется протяженностью радио- 
трассы и условиями распространения, а необходимая 
излучаемая полоса частот — классом излучения. В иде- 
‚альном случае передатчик должен излучать энергию 
только в ограниченной полосе около несущей частоты и 
передавать только заданную полезную информацию. 
Однако в реальных условиях передатчики всегда, кроме 
основного излучения, излучают некоторую долю энергии 
за пределами необходимой полосы излучения, которую 
‘без ущерба для скорости и качества передачи полезной 
‘информации можно снизить или исключить. Неосновные 
излучения передатчиков можно гнодразделитедна побоч- 
ные и внеполосные. 

Побочное излучение передатчиков не связано с уп- 
равлением полезными сигналами, а является результа- 
том нелинейных процессов, происходящих в тракте пе- 
редачи. В состав побочного излучения входят излучения 
на гармониках, субгармониках, комбинационных и ин- 
термодуляционных частотах. 

Достаточно полная классификация и определение 
всех видов неосновного излучения радисзлекаронвах 
средств приведены в работе [5]. 

Ниже рассматриваются только те из них, которые 
наиболее характерны для подвижных узлов связи и иг- 
рают значительную роль в решении вопросов ЭМС в ус- 
ловиях наличия контактных помех. 

Гармонические, субгармонические И комбинационные 
излучения радиопередатчиков в той или иной степени 
присущи всем современным передатчикам независимо 
от условий их эксплуатации. При этом необходимо иметь 
в виду, что на подвижных узлах связи около частот ос- 
новного и побочных излучений передатчиков образуются 
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‚довольно широкие «полосы забития» контактными по- 
мехами, что резко усложняет на этих объектах помехо- 
вую обстановку и оказывает существенное влияние на 
‘назначение приемных рабочих частот. 

Для подвижных объектов характерным является так- 
же наличие интермодуляционных побочных излучений: 
Эти излучения возникают на нелинейных элементах вы- 
‚ходных каскадов передатчиков при взаимодействии не- 
скольких близко расположенных передатчиков и их ан- 
генно-= фидерных устройств. 


| Частота. интермодуляционных излучений определя- 
‚ется по формуле 


Дим == + ЮЛ к н... ЮЛ 
где ]1, ә, .., |, — несущие частоты взаимодействующих 
передатчиков; 
Кі, Ко, ..., ‘Къ — гармоники частот передатчиков. 
Сумма [к.|+ 11+... + |к„| называется порядком 


интермодуляционной частоты. 

Уровень интермодуляционного излучения тем выше, 
чем больше мощности передатчиков и сильнее связь 
между ними. С ростом порядка уровень интермодуля- 
ционного излучения падает. 

Обеспечение ЭМС зависит также от параметров ис- 
пользуемых на подвижных объектах радиоприемных 
устройств. В идеале желательно, чтобы радиоприемники 
имели высокую чувствительность основного канала и 
прямоугольные‘. по форме амплитудно-частотные харак- 
теристики с достаточными полосами пропускания для 
качественного приема передаваемой информации, а 
также бесконечно большое затухание сигналов за пре- 
делами необходимой полосы пропускания. 

Фактически реальные приемники имеют конечное, да- 
леко не идеальное значение указанных параметров. Не- 
достаточная избирательность приемников и нелиней- 
ность характеристик их усилительных и преобразова- 
тельных каскадов приводят к образованию неосновных 
каналов приема. При наличии взаимодействующих по- 
лезных и помеховых сигналов эти каналы приема необ- 
ходимо иметь в виду для решения вопросов ЭМС. 

Обычно основное усиление сигналов радиоприемниками 
осуществляется по промежуточной частоте. Это несом- 
‚ненное . преимущество современных супергетеродинных 
‘приемников имеет свою и негативную сторону. Из-за не- 
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достаточной избирательности преселектора и тракта вы- 
сокой частоты напряжения помехи могут проникнуть на 
входы смесительных каскадов. Если частота такой по- 
мехи или ее гармоники во взаимодействии с частотами 
гетеродинов и их гармониками образуют напряжение 
частоты, которая попадает в полосу пропускания тракта 
промежуточной частоты, то дальше такая помеха не мо- 
жет быть отфильтрована и попадает на выходные уст- 
ройства радиоприемника. Канал, образованный таким 
образом, называется комбинационным побочным кана- 
лом приема, а частота — комбинационной частотой {ь. 

Процесс образования комбинационного побочного ка- 
нала приема и определения его. частоты можно показать 
на следующих формулах. 

При однократном преобразовании частоты 


[Л = т, |=}. Ч! 25 Ау. чу? (5.2) 


при двойном преобразовании частоты 


0, СЕА 89 ту.) на т.) |=, Ч, ащ АЈ. ч. * (5.3) 


Где №1, Й2, 1, Т — целые числа, соответствующие но- 
мерам гармоник комбинационной 
частоты и частот гетеродинов; 
Ти. чз Ли. ч.— первая и вторая промежуточные 
частоты; 
Г... 7. — частоты первого и второго гете- 
родинов; 
АТ, а> АЛ, ч, половина полосы пропускания трак- 
тов первой и второй промежуточ- 
| ных частот. 
Суммы +; или и2(п1-+т1) + тә называются по- 
рядком частоты комбинационного канала. 
Из формулы (6.2) можно определить частоту комби- 
национного побочного канала приема 


Е л, х) и, + туў, 
Л. == - 


Пі 


В полосу пропускания тракта промежуточной ча- 
стоты может также попасть напряжение в результате 
взаимодействия нескольких мешающих сигналов и их 
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гармоник между собой или с частотой гетеродина и его 
гармониками: 6 


ме п. + п} + НЕ тў. = Дн. 4 да А5 


где /1, По, ..., т — целые числа; | 
, Го, ... -— частоты мешающих сигналов; 


[п. ч — промежуточная частота; 
АУ. ч — половина полосы пропускания тракта 
промежуточной частоты. | 

Это один из наиболее специфических каналов воз- 
действия помех в подвижных узлах связи с наличием 
нескольких передающих и приемных радиоустройств. 

На подвижных объектах может также наблюдаться 
явление блокирования входов радиоприемников. Заклю- 
чается оно в уменьшении чувствительности и ухудшении 
селективных свойств приемника по отношению к полез- 
ному сигналу под воздействием высокого напряжения 
помехи с частотой вблизи основной полосы пропускания 
приемника. Мощное излучение близко расположенных 
передатчиков подвижного объекта перегружает каскады 
усиления и преобразования высокой частоты приемника; 
уровень принимаемого полезного сигнала подавляется 
до полного пропадания слышимости или в результате 
перекрестной модуляции происходит наложение на него 
сигнала от мешающего передатчика. 
Таким образом, в условиях подвижных объектов ос- 
новными частотными каналами воздействия радиопере- 
датчиков на собственные радиоприемники являются: — 

— совпадение частот основного и побочных излуче- 
ний с частотой основного канала приема; 

— совпадение частот основного и побочных излуче- 
ний с частотами побочных каналов приема. | Е 

При размещении на ограниченных площадях узлов 
связи подвижных объектов нескольких’ радиоприемных 
устройств приходится также иметь в виду и считаться 
с возможным наличием помех от излучения гетеродинов 
приемников, которое иногда может достигать значитель: 
ных величин. Гетеродин излучает помехи через шасси и 
антенну приемника. Наибольший уровень этих помех 
(до .1000 мкВ и более) возникает при работе. приемни- 
ков на общие антенны и при их близком размещении. 
Для ослабления взаимного влияния приемников под: 
вижного` объекта их пространственное :разнесение друг 


от друга должно: быть: более 1-м. :.:` 
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Некоторые параметры радиопередающих устройств 
по величине побочного излучения и радиоприемников по 
чувствительности и избирательности неосновных кана- 
лов приема стандартизированы (ГОСТ 12252—66, ГОСТ 
13260—-67, ГОСТ 13420—68 и др.). Однако разброс этих 
характеристик в процессе ‘производства радиосредств 
получается довольно велик, что приходится учитывать 
при решении вопросов ЭМС. ея 

Отсюда вытекает одно из требований по обеспечению 
ЭМС. Для оборудования подвижных объектов. необхо- 
димо производить выбор и специальный отбор радиопе- 
редатчиков по минимуму фактического неосновного 
излучения, а радиоприемников — по максимуму затуха- 
ния на побочных каналах приема. 90 

Даже при наличии такого специального отбора пе- 
редающих и приемных радиосредств для оборудования 
мобильных узлов связи в целях ослабления влияния не- 
основного излучения передатчиков и повышения зату- 
хания помех по побочным каналам приема радиоприем- 
ников на подвижных объектах необходимо устанавливать 
соответствующие высокочастотные фильтры нижних и 
верхних частот, а также перестраиваемые полосовые 
фильтры. ә 

Взаимное влияние передающих и приемных радио- 
средств происходит не только через их антенно-фидер- 
ные устройства, но и через цепи питания и внутриобъ- 
ектовые кабели связи, а также даже через корпуса ап- 
паратуры. Мощные сигналы на частотах излучения соб- 
ственных передатчиков могут проникать непосредственно 
на выходы смесителей и усилителей радиоприемных 
устройств подвижного объекта за счет паразитных ем- 
костных связей с корпусом. а 

Для защиты от этого корпуса радиоприемников 
должны иметь · надежное · заземление, внутренний мон- 
таж выполняется в экранированном блочном исполне- 
нии. Помещения радиоприемных центров подвижных 
объектов ‘необходимо экранировать с эффективностью 


экранировки не менее 40—60 дБ. о 
Силовые и связные кабели внутри объекта должны 
прокладываться в металлических трубах, а связные ли: 
нии — только экранированным кабелем. Входящие и ис- 
ходящие цепи питания и линии связи помещения радио- 
приемного центра должны быть оборудованы соответ» 
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ствующими фильтрами с высокой степенью эффектив- 
ности фильтрации. | 

В общем комплексе мероприятий по решению проб- 
лемы ЭМС важное место отводится организационно-тех- 
ническим способам обеспечения совместной работы ра- 
диосредств подвижных объектов. С помощью только ин- 
женерно-технических мероприятий не всегда можно до- 
биться требуемого уменьшения помех. К тому же про- 
ведение технических мероприятий связано со значитель- 
ными экономическими затратами, особенно если исполь- 
зуемые на подвижных объектах радиоэлектронные сред- 
ства разрабатывались без учета требований ЭМС. 

На подвижных объектах приемники расположены в 
ближней зоне излучения собственных передатчиков. В 
этих условиях важное значение имеет пространственное 
разнесение передающих и приемных устройств. Эффек- 
тивность пространственного разноса на примере же- 
лезнодорожного узла связи наглядно видна из рис. 4.7 
и 5.4. | 

Однако на подвижных объектах ограничены возмож- 
ности для достижения необходимого ослабления влия- 
ния передающих средств на приемники за счет только 
их взаимного удаления. Дополнительное ослабление 


уровня помех может быть достигнуто при использова- 


нии частотного разноса. 

Частотный разнос — один из наиболее эффективных 
и оперативных способов обеспечения ЭМС. В основе 
способа лежит использование селективных свойств ра- 
диоприемных устройств. Отстройкой приемника всего на 
несколько кГц в коротковолновом и на несколько де- 
сятков кГц в ультракоротковолновом диапазоне волн 
от частоты мешающего излучения передатчика можно 
обеспечить их совместную работу в условиях стоянки. 

При движении подвижных узлов связи частотный раз- 
нос между передающими и приемными устройствами оп- 
ределяется шириной полосы, пораженной контактными 
помехами. Частота приема должна отстоять от частот 
основного и побочных излучений передатчика больше 
чем половина ширины «полосы забития» около соответ- 


[22 
ствующих мешающих излучений. Так, например, в ВЧ 


диапазоне рабочую частоту радиоприемника железнодо- 
рожного подвижного объекта нельзя назначать в интер- 
вале 0,5 МГц около основного излучения радиопере- 
датчиков, в интервалах 0,05—0,15 МГц около гармоник 
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до пятого номера, интермодуляционных излучений до 
третьего порядка включительно. 

_ Учитывая, что соответствующие частотные отстройки 
должны быть соблюдены и для воздействия мешающих 
излучений по каналам побочного приема приемников, 
становится очевидным сложность назначения частот ра- 
боты при установке на подвижном объекте большого 
числа передающих и приемных средств. При этом прак- 
тически исключается свободный случайный выбор пе- 
редающих и приемных частот. 

° Частотное регламентирование работы радиосредств 
подвижного объекта возможно лишь при учете законо- 
мерностей распределения контактных помех. В част- 
ности, использование неравномерности спектральной 
плотности контактных помех (группирование их только 
около частот основных и побочных — гармонических, ин- 
термодуляционных — излучений передатчиков) позво- 
ляет осуществлять правильное назначение частот радио- 
средств путем размещения приемных частот на участках 
с малой спектральной плотностью помех. 

Выбор рабочих частот определяется не только по- 
меховой обстановкой на подвижных объектах, но и усло- 
виями прохождения радиоволн при связи пространствен- 
ной волной. Для решения задачи определения совмести- 
мых сочетаний рабочих частот радиосредств подвижных 
объектов можно использовать средства вычислительной 
техники, в частности ЭВМ. Алгоритм расчетов должен 
быть составлен с учетом частотного распределения кон- 
тактных помех и обеспечения необходимой частотной от- 
стройки по каждому из возможных каналов воздействия 
передатчиков на приемники. 

Ширина «полосы забития» (а следовательно, и вели- 
чина частотной отстройки) зависит от мощности излу- 
чения передатчиков, режима и скорости движения под- 
вижного объекта. При эксплуатации подвижных объ- 
ектов необходимо найти компромиссное решение между 
мощностью излучения передатчиков и уровнем возникаю- 
щих контактных помех. 

С точки зрения ЭМС увеличение энергетического по- 
тенциала. радиолиний с подвижного объекта не всегда 
выгодно из-за проявления нелинейных свойств перемен- 
ных контактов, которое приводит к появлению контакт- 
ных помех и. околокомбинационных частот. Эксперимен- 
тально установлено, что увеличение мощности излуче- 
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ния передатчиков подвижного объекта выше 1 кВт неце- 
лесообразно. Предпочтительнее увеличение мощности 
излучения передатчиков у корреспондентов, так как при 
этом появляется возможность работы приемных ус- 
тройств подвижных объектов на частотах с большим 
уровнем контактных помех. 

Практически для всех типов подвижных объектов су- 
ществует оптимальная скорость движения, превышение 
которой нежелательно из-за резкого возрастания уров- 


ТТ - 
ней контактных помех. Для автомашин, железнодорож 


ного поезда эта скорость лежит в пределах 60—70 км/ч. 
Во избежание срыва радиосвязи из-за контактных по- 
мех при движении не рекомендуются резкие. торможе- 
ния и наборы скорости. 

На узлах связи подвижных объектов должна быть 
организована частотно-диспетчерская служба, в функ- 
ции которой вменяется постоянный контроль за поме- 
ховой обстановкой на основных и запасных частотах, 
выдача рекомендаций при смене рабочих частот. С этой 
целью подвижные объекты оснащаются соответствую- 
щей измерительной аппаратурой, позволяющей опера- 
тивно измерять уровни помех. 

Лишь как крайнюю меру в случаях, когда невоз- 
можно обеспечить совместное функционирование радио- 
средств подвижных объектов, можно использовать вре- 
менной разнос их работы. 

В деле. обеспечения ЭМС чрезвычайно важную роль 
играют выучка обслуживающего персонала, знание им 
характеристик и возможностей используемых радио- 
средств, наличие опыта работы в условиях сложной по- 
меховой обстановки. 


ЗАКЛЮЧЕНИЕ 


Обеспечение надежной радиосвязи с подвижных объ- 
ектов неразрывно связано со знанием помеховой обста- 
новки, характеризующейся многообразием видов помех 
и путей их воздействия на радиоприем. Тщательное изу- 
чение помеховой обстановки становится все более не- 
обходимым из-за возрастающей сложности обеспечения 
электромагнитной совместимости устанавливаемых ра- 
диосредств при наблюдающейся тенденции оснащения 
подвижных объектов большим числом разнообразного 
радиоэлектронного и электрического оборудования. На- 
ряду с этим происходит увеличение мощностей излуче- 
ния Передатчиков, повышение чувствительности прием- 
ников, расширение частотного диапазона их работы. 

Решение проблемы ЭМС в подвижных радиоэлект- 
ронных комплексах состоит в проведении в широком 
масштабе организационно-технических. и инженерно-тех- 
нических мероприятий, сочетающих как общественные, 
так и специфические способы подавления помех. Важ- 
ное место при этом должно отводиться целенаправлен- 
ным методам воздействия на помехи радиоприему от 
облучаемых переменных контактов подвижных объ- 
ектов. 


_ Как показано в книге, в условиях относительно близ- 
кого размещения передающих и приемных радиосредств 
и их антенн широкополосные контактные помехи су- 
щественно затрудняют выбор рабочих частот с требуе- 
мым превышением полезного сигнала над уровнем по- 
мех. Поиск доступных рабочих частот еще более услож- 
няется из-за возникновения интермодуляционных излу- 
чений одновременно работающих радиопередатчиков, 
что с точки зрения борьбы с контактными помехами рав- 
носильно установке на подвижном объекте дополнитель- 
ных источников облучающих электромагнитных полей. 
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Проблема борьбы с контактными помехами не имеет 
простого и универсального решения. Она включает целый 
комплекс мероприятий и должна решаться на всех эта- 
пах жизненного цикла подвижных узлов связи. Самого 
тщательного внимания заслуживает вопрос.о введении 
в общесоюзном масштабе норм на уровень и частотное 
распределение контактных радиопомех, как это уже сде- 
лано в отношении индустриальных помех, характери- 
стик передающих и приемных устройств, определяющих 
условия их совместного функционирования. 
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В ВОЕННОМ ИЗДАТЕЛЬСТВЕ ПО РАДИОЭЛЕКТРОНИКЕ 
ГОТОВЯТСЯ К ПЕЧАТИ СЛЕДУЮЩИЕ КНИГИ: 


ВАСИЛЬЕВ С. К., ЗАХАРОВ В. Н., ПРОХОРОВ Ю. Ф. КИ- 
БЕРНЕТИКА В СИСТЕМАХ ВОЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ/ Под 


ред. В. Н. Захарова.— 15 л.— 90 к. 


В книге, написанной по материалам зарубежной печати, изла- 


гаются современные методы анализа и синтеза линейных, дискрет- 


ных И нелинейных автоматических систем военного назначения, рас- 
смотрены вопросы создания и оценки оптимальных систем по раз- 
личным критериям качества при. учете случайных помех. Особый 
интерес представляют главы, посвященные вопросам исследования 
систем с помощью современных ЦВМ общего назначения. При этом 
приводятся комплексные программы и машинные алгоритмы на 
языках высокого уровня Алгол-60 и ПЛ/І, позволяющие непосред: 
ственно использовать их на практике и автоматизировгть расчеты 


‘при анализе и синтезе сложных современных систем управления 
‘военного назначения. В книге приведено большое количество при- 
‘меров кибернетических систем военного назначения. План 1979 г. 


№ 78. 


ВЕРОЯТНОСТНЫЕ МЕТОДЫ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
ВООРУЖЕНИЯ /А. А. Червоный, В. А. Шварц, А. П. Козловцев, 
В. А. Чобанян; Под ред. проф. А. А. Червоного. — 5 л.— 25 к. 


В настоящее время при эксплуатации и применении вооружения 


‘большое значение приобретает оценка его боевой эффективности. 


В данной работе, написанной по материалам открытой отечествен- 
ной литературы, излагаются основные положения теорин боевой эф- 
фективности вооружения применительно к стрельбе наземной артил- 
лерии. Приводятся показатели эффективности стрельбы и даются 
приближенные методы их оценки для использования в войсках. 
Предназначена для офицеров и курсантов военных училищ, изу- 
чающих вопросы боевого применения вооружения. План 1979 г. № 79. 


ОРБУНОВ В. А. ЭФФЕКТИВНОСТЬ ОБНАРУЖЕНИЯ ЦЕ- 
0 л 6! 


КА, ау ч. мы К 


В книге дана классификация систем наблюдения по различным 
признакам, рассматриваются методы оценки эффективности радио- 
технических средств наблюдения как источников информации для 
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современных автоматизированных систем управления. Приведен 
анализ движения и взаимного положения цели и наблюдателя в раз- 
личных ситуациях поиска и обнаружения, рассмотрены принципы 
рационального размещения средств поиска и обнаружения. Описа- 
ние иллюстрировано примерами по оценке эффективности обнаруже- 
ния целей. Книга написана по материалам зарубежной печати. Она 
рассчитана на военных специалистов, эксплуатирующих средства 
наблюдения, и на широкий круг читателей, интересующихся пробле- 
мами поиска и обнаружения целей. План 1979 г. № 80. 


КРАТКИЙ СЛОВАРЬ ПО РАДИОЭЛЕКТРОНИКЕ/А. П. Вер: 
жиковский, Н. В. Габис, Н. М. Китаев, И. И. Тынянкин.— 2-е ИЗД., 
перераб. и доп.—40 л.—2 р. 90 к. 

Словарь содержит около 4000 терминов и толкований к ним 
по радиолокации, радиосвязи, радионавигации, телевидению, теле- 
управлению, радиометеорологии, гидроакустике, инфракрасной 
технике, электронной, вычислительной и радиоизмерительной тех- 
нике, а также по отдельным элементам, блокам и узлам радио- 
электронной аппаратуры; рассчитан на широкий круг читателей, за- 
нимающихся вопросами радиоэлектроники. План 1979 г. № 81. 


ЛУКИН А. И. СИСТЕМЫ МАССОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 
(Анализ систем массового обслуживания с отказами в военной прак- 
тике).— 10 л.— 65 к. | 


Проблемы военного дела относятся к числу наиболее сложных 
вопросов, исследование которых требует всесторонней оценки как 
качественных, так и количественных процессов, характеризующих 
задачи организации, ведения и обеспечения боевых действий. В книге 
на основе методов теории массового обслуживания и математиче- 
ского программирования с применением ЭВМ даны практические 
рекомендации для обоснования принимаемых решений. Книга напи- 
сана по материалам открытой зарубежной печати. Она рассчитана 
на лиц, занимающихся вопросами исследования операций, органи- 
зации и обеспечения боя. План 1979 г. № 82. 


Книги Военного издательства можно приобрести в магазинах 
и киосках «Военная книга», а также по почте наложенным плате- 
жом в домашний адрес, направив заказ ближайшему отделу «Воен- 
ная книга — почтой» по одному из перечисленных адресов: 


480091, Алма-Ата, ул. Кирова, 194. 

690000, Владивосток, ул. Ленинская, 18. 

252133, Киев, 133, бульвар Леси Украинки, 82. 

443099, Куйбышев, ул. Куйбышевская, 91. 
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290007, Львов, проспект Ленина, 35. 
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113114, Москва, М-114, Даниловская набережная, 4/а. 
630076, Новосибирск, Красный проспект, 59. 
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270009, Одесса, ул. Перекопской дивизии, 16/6. 
226047, Рига, ул. Большая Смилшу, 16. 
344018, Ростов-на-Дону, Буденновский проспект, 76. 
620062, Свердловск, ул. Ленина, 101. 
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672000, Чита, ул. Ленина, 111/а. 
700077, Ташкент, 77, Луначарское шоссе, 61. · 
720001, Фрунзе, 1, ул. Киевская, 114. 
Книги Военного издательства можно заказать предварительно, 


до выхода их из печати, в местном магазине «Военная книга» и 
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